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有 关 安 全 和 和 舒适 


重要 安全 须知 


请 仔细 阅读 安全 须知 。 保 存 本 文件 以 供 今后 


说 明 。 
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吉 前 请 关闭 本 产品 


aM, THR RRA. MEARE 


断 开 设备 时 插头 注意 事项 


连接 和 断 开 电源 设备 时 请 按 以 下 指示 进行 操作 : 
将 电源 线 插入 交流 电源 插座 前 先 安装 电源 设备 。 


从 电脑 上 拆卸 电源 设备 前 先 拔 下 电源 线 。 


如 果 系统 有 多 个 电源 ， 


可 及 性 注意 事项 


请 确保 电源 线 要 插 接 的 电源 插座 方便 可 及 ， 尽 可 能 


备 电 源 时 ， 请 务必 从 电源 插座 上 拔 下 电源 线 。 


参考 。 


性 的 信息 


防 尘 待机 卡 注意 事项 ( 仅 限 部 分 型 号 ) 


青 遵照 该 设备 上 的 警 


i 


清洁 剂 请 以 湿布 擦拭 。 请 


请 拔 下 所 有 电源 的 电源 线 以 断 开 系统 电源 。 


告 标志 与 


以 湿布 擦拭 。 


靠近 设备 使 用 人 员 。 


您 所 购 电脑 在 卡 插 模 中 装 有 塑料 防 尘 待机 卡 。 防 尘 Seg rer 
请 保留 


他 


收听 注意 事项 
请 按照 以 下 的 说 明 来 保护 您 的 听力 。 


e 


逐步 增 大 音量 ， 直 至 您 可 以 清晰 地 听 到 声音 


请 勿 在 调节 耳机 好 后 再 
请 勿 长 时 间 以 高 音量 收 
请 勿 增 大 音量 来 排除 周 


曾 大 音量 
HAR. 


围 环 境 的 噪声 。 


如 果 您 听 不 到 旁边 人 说 话 ， 请 降低 音量 。 


杂质 进入 未 使 用 的 插 模 。 如 果 插 槽 中 未 安装 板 卡 ， 


并 感 


尘 待机 卡 。 


当 需 要 断 开 设 


、 金 属 物体 或 其 


5 


° IË < 


全 


c= =i 

A 

DIRE EEK » 

切 勿 将 该 设备 置 于 不 稳定 的 平台 ， 椅 子 或 桌面 上 。 以 免 滑 落 而 损坏 。 

电脑 上 的 槽 口 用 于 通风 目的 。 为 确保 本 产品 的 可 靠 运 行 ， 不 至 于 出 现 过 热 高 温 ， 
严禁 堵塞 和 盖 住 这 些 模 口 。 此 外 ， 请 勿 将 机 器 置 于 床 福 、 沙 发 、 毛 牧 上 或 其 它 
类 似 地 方 。 同 时 ， 若 非 有 良好 的 通风 ， 请 将 该 设备 远离 暖 炉 和 电热 器 等 热源 。 
切 勿 将 其 它 物品 插入 该 设备 的 插 槽 内， 以 免 误 触电 路 、 造 成 短路 、 引 起 火灾 或 
触电 。 切 勿 泼 酒 任何 液体 到 本 产品 上 。 

为 避免 对 内 部 元 件 的 损害 和 防止 电池 漏 液 ， 切 勿 将 产品 置 于 振动 的 表面 上 。 

请 勿 在 运动 、 锻 炼 或 任何 可 能 造成 意外 短路 或 损坏 转动 装置 、 HDD 和 光驱 甚至 
锂电 池 组 的 震动 环境 中 使 用 。 

底面 、 通 风口 周围 的 区 域 以 及 交流 电 适 配器 可 能 会 产生 热 。 为 避免 受到 伤害 ， 
请 确保 不 要 让 您 的 皮肤 或 身体 碰 到 这 些 区 域 。 

您 的 设备 和 增强 附加 件 可 能 包含 小 型 零件 ， 请 将 它们 放置 在 儿童 够 不 到 的 地 方 。 


用 电源 

该 设备 只 有 在 标签 上 注 明 的 电压 类 型 下 方 能 正常 工作 。 若 您 不 能 确定 您 所 使 用 
的 电压 类 型 ， 请 向 经 销 商 或 当地 电力 公司 进行 咨询 。 

请 勿 放置 任何 物品 于 电源 线 上 ， 也 不 要 将 其 置 于 容易 被 踩踏 的 地 方 。 

如 果 使 用 延长 线 ， 所 连接 设备 的 总 耗 电 量 不 可 超过 延长 线 的 总 负荷 量 。 
同时 ， 同 插座 上 所 连接 的 设备 的 总 耗 电 量 不 可 超过 保险 丝 的 总 负荷 量 。 

切 勿 插入 过 多 设备 以 使 电源 插座 、 配 电 板 或 插座 过 载 。 系 统 的 总 负荷 不 得 超过 
分 支 电 路 额定 功率 的 80%。 如 果 使 用 配 电 板 ， 负 荷 不 得 超过 配 电 板 额定 输入 功 
率 的 80%。 

本 产品 的 AC 适配器 配备 三 线 接地 插座 。 插 头 仅 适用 于 接地 的 电源 插座 。 在 插 
AAC 适配器 插头 之 前 ， 请 确认 电源 插座 已 正确 接地 。 切 勿 将 插头 插入 未 接地 
的 电源 插座 。 详 情 请 联系 您 的 电工 。 


警告 ! 接地 针 为 安全 特性 。 使 用 未 正确 接地 的 电源 插座 可 能 会 导致 电 
击 和 (或 ) 伤害 。 


注 : 接地 针 还 针对 附近 其 它 电子 设备 产生 的 可 能 对 本 产品 造成 干扰 的 
噪音 提供 了 良好 的 保护 。 


本 系统 可 使 用 范围 广泛 的 电压 来 供电 100 至 120 或 220 至 240 V AC。 系 统 所 
附 的 电源 线 符合 系统 购买 地 所 在 国家 / 地 区 的 要 求 。 在 其 它 国 家 / 地 区 中 使 用 的 
电源 线 必须 符合 该 国家 / 地 区 的 要 求 。 有 关 电 源 线 要 求 的 更 多 信息 ， 请 联系 授权 
经 销 商 或 服务 提供 商 。 


产品 维修 

请 勿 自行 维修 该 设备 ， 因 为 不 当 的 拆卸 可 能 会 导致 甬 电 或 其 它 危 险 的 后 果 。 
有 任何 问题 ， 请 洽 询 专业 技术 服务 人 员 。 

遇 到 下 述 情 况 ， 请 将 电源 线 插头 拔 掉 ， 并 寻求 专业 技术 服务 人 员 协 助 : 

。 ”电源 线 或 插头 有 破损 。 

。 “有 液体 浸入 机 身 。 

。 “有 雨水 或 水 溅 到 该 设备 。 

。 ”依照 说 明 书 进行 操作 ， 而 设备 仍然 无 法 正常 运作 。 

。 ”产品 不 小 心 掉 落 到 地 面 或 外 壳 有 损伤 。 

。 ”该 设备 性 能 明显 改变 ， 了 明显 需要 维修 时 。 


iE: 请 调节 操作 说 明 介 绍 过 的 控件 ， 因 为 对 其 它 控件 的 错误 调节 会 对 
电脑 造成 损坏 ， 而 且 ， 通 常会 给 专业 技术 人 员 添 加 不 必要 的 麻烦 。 


安全 使 用 电池 指南 

本 款 笔 记 本 电脑 使 用 锂电 池 。 请 勿 在 潮湿 或 具 腐 蚀 性 的 环境 中 使 用 。 请 勿 将 产品 放置 
或 存放 在 热源 附近 、 高 温 环境 中 、 直 接 强 烈日 照 下 、 微 波 炉 或 高 压 容器 中 ， 也 不 要 将 
其 暴露 于 超过 60°C (140°F) 的 温度 中 。 如 果 不 遵循 上 述 指 南 ， 可 能 导致 电池 漏 液 、 
发 热 、 爆 炸 或 着 火 ， 从 而 造成 人 身 伤害 和 / 或 损害 。 请 勿 刺 穿 、 打 开 或 拆卸 电池 。 如 
果 电 池 漏 液 时 接触 到 了 漏出 的 液体 ， 请 用 大 量 清水 冲洗 并 立即 就 医 。 为 确保 安全 并 
延长 电池 的 使 用 寿命 ， 不 要 在 低 于 0°C (32°F) 或 高 于 40°C (104°F) 的 温度 下 为 电池 
充电 。 

新 电池 只 有 在 进行 两 到 三 次 完全 充 放电 周期 后 才能 发 挥 最 大 效能 。 电 池 可 进行 数 百 次 
充 放 电 ， 但 使 用 寿命 始终 有 限 。 当 使 用 时 间 明 显 变 短 时 ， 就 应 购买 新 电池 。 请 只 使 用 
批准 使 用 的 电池 ， 并 只 用 批准 指定 用 于 本 设备 的 充电 器 为 电池 充电 。 

电池 只 能 用 于 指定 用 途 。 切 勿 使 用 已 损坏 的 充电 器 或 电池 。 避 免 使 电池 短路 。 当 硬 
币 、 夹 子 或 钢笔 等 金属 物体 使 电池 的 正 负极 直接 连接 时 ， 可 能 会 发 生意 外 短路 。 
(它们 类 似 于 电池 上 的 金属 条 。 ) 例如 ， 当 您 口袋 或 钱包 里 装 有 备用 电池 时 ， 就 可 能 
发 生 这 种 情况 。 电 子 端子 短 接 可 能 会 损坏 电池 或 与 其 连接 的 物体 。 

如 果 电池 放置 在 高 温 或 低温 的 环境 中 ， 如 夏季 或 冬季 的 封闭 车 内 ， 会 降低 电池 容量 ， 
缩短 电池 寿命 。 请 始终 保持 电池 处 于 15°C 到 25°C (59°F 到 77°F) 的 温度 中 。 如 果 
电池 发 热 或 冰冷 ， 即 使 电池 已 充满 电 ， 设 备 也 可 能 暂时 无 法 使 用 。 在 零下 的 温度 中 ， 
电池 的 性 能 会 受到 很 大 影响 。 

不 要 将 电池 丢 入 火 中 ， 会 引起 爆炸 。 如 果 电 池 被 损坏 ， 也 可 能 发 生 爆 炸 。 请 按照 当地 
政府 规定 处 理 电 池 。 尽 可 能 回收 电池 。 不 要 作为 生活 垃圾 处 理 。 
无 线 设备 易 受 电池 干扰 ， 可 能 会 影响 性 能 。 
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更 换 电池 组 


本 笔记 本 电脑 系列 使 用 锂电 池 维 修 时 。 使 用 我 们 建议 的 相同 类 型 的 电池 更 换 产 品 的 电 
池 。 使 用 其 它 类 型 的 电池 可 能 会 造成 火灾 或 爆炸 。 


警告 ! 依 当地 规定 处 理 废弃 电池 。 若 电池 使 用 不 当 ， 会 发 生 爆 炸 。 请 
勿 擅自 拆散 电池 或 将 电池 置 于 火 中 。 切 勿 让 儿童 接触 电池 ， 请 恰当 处 
理 废 弃 电 池 。 


入 备注 意 事项 ( 仅 限 部 分 型 号 ) 


告 : 此 设备 含有 激光 系统 并 被 定 为 “1 级 激光 产品 ”。 如 果 本 设备 发 生 任何 故障 ， 
PA i 站 。 为 防止 受到 激光 的 直接 幅 射 ， 切 勿 尝试 打开 外 壳 。 
CLASS 1 LASER PRODUCT 
CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO 
BEAM. 


APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT 
LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS 
D'OUVERTURE. EVITTER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS. 


LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1 
VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG 
GEOFFNET NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN 


PRODUCTO LASER DE LA CLASE | 
ADVERTENCIA: RADIACION LASER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE 
EXPONERSE A LOS RAYOS. 


ADVARSEL: LASERSTRALING VEDABNING SE IKKE IND | STRALEN. 


VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSATEILYLLE. 
VARNING: LASERSTRALNING NAR DENNA DEL AR ÖPPNAD ALA TUIJOTA 
SATEESEENSTIRRA EJ IN | STRALEN 


VARNING: LASERSTRALNING NAR DENNA DEL AR OPPNADSTIRRA EJ IN | 
STRALEN 


ADVARSEL: LASERSTRALING NAR DEKSEL APNESSTIRR IKKE INN I 
STRALEN 


电话 线 安全 性 

。 每 次 在 进行 维修 或 拆卸 本 设备 前 ， 请 先 将 所 有 电话 线 从 壁 装 插座 上 拔 下 。 

。 ”避免 在 雷雨 天 使 用 电话 线 ( 无 绳 电话 除外 )。 闪 电 可 能 会 对 电脑 造成 间接 的 电击 
危险 。 
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警告 ! 出 于 安全 原因 ， 在 添加 或 更 换 元 件 时 切 勿 使 用 不 兼容 的 零件 。 
详情 请 咨询 经 销 商 。 


使 用 环境 


警告 ! 出 于 安全 考虑 ， 当 您 在 下 列 条 件 下 使 用 笔记 本 电脑 时 请 关闭 所 
有 无 线 传输 设备 。 这 些 设备 包括 但 不 限于 : 无 线 局 域 网 (WLAN)、 
蓝牙 和 /或 3G。 


请 遵循 各 地 区 实施 的 特殊 规定 ， 并 在 禁止 使 用 或 可 能 造成 干扰 或 危险 的 地 方 始终 关闭 
您 的 设备 。 请 只 在 正常 工作 位 置 使 用 设备 。 本 设备 在 正常 使 用 的 情况 下 符合 RF 暴露 
准则 ， 设 备 及 其 天 线 设计 位 置 距离 身体 至 少 1.5 厘米 (5/8 英寸 )。 设 备 不 应 含有 金 
属 ， 设 备 与 身体 的 距离 应 遵循 上 述 距 离 要 求 。 为 成 功 传输 数据 文件 或 信息 ， 本 设备 需 
有 高 质 网 络 连 接 。 如 果 没 有 高 质量 网 络 连接 ， 数 据 文件 或 信息 的 传输 有 时 可 能 会 延 
迟 。 请 确保 遵循 上 述 距离 要 求 ， 直 到 传输 完成 。 本 设备 部 分 位 置 具有 磁性 ， 可 能 会 吸 
附 金属 物质 ， 戴 有 助听器 的 人 士 请 勿 将 本 设备 靠近 戴 有 助听器 的 耳朵 。 请 勿 将 信用 卡 
或 其 他 磁性 存储 介质 放置 于 本 设备 附近 ， 因 存储 的 信息 可 能 会 被 擦 除 。 


医疗 设备 

使 用 任何 无 线 传输 设备 ， 包 括 无 线 电 话 ， 可 能 会 对 保护 不 足 的 医疗 设备 的 功能 产生 干 

扰 。 若 有 疑问 ， 请 咨询 医生 或 医疗 设备 厂家 ， 确 定 医疗 设备 是 否 充分 屏蔽 ， 可 防止 外 

部 RF 能 量 干扰 。 在 贴 有 公告 禁止 使 用 本 设备 的 医疗 场所 请 关闭 您 的 设备 。 医 院 或 医 

疗 场所 可 能 会 使 用 对 外 部 RF 传输 较 敏 感 的 设备 。 

起 搏 器 。 起 搏 器 厂家 建议 无 线 设 备 与 起 搏 器 之 间 应 至 少 保 持 15.3 厘米 (6 英寸 ) 的 距 

离 ， 以 免 对 起 搏 器 造成 和 干扰。 上述 建 议 与 无 线 技术 研究 所 做 的 研究 和 建议 一 致 。 佩 戴 

起 搏 器 的 人 士 应 : 

。 台 终 将 本 设备 与 起 搏 器 之 间 的 距离 保持 在 15.3 厘米 (6 英寸 ) 以 上 。 

。 ，“ 当 本 设备 开启 时 ， 勿 将 本 设备 靠近 起 搏 器 。 如 果 疑 有 干扰 ， 请 关闭 设备 ， 移 至 
旁边 。 

助听器 。 某 些 数字 无 线 设 备 可 能 会 对 部 分 助听器 造成 干扰 。 如 果 产 生 干 扰 ， 请 咨询 服 

务 提供 商 。 


车 辆 


RF 信号 可 能 会 影响 未 正确 安装 或 充分 屏蔽 的 机 动车 辆 的 电子 系统 ， 如 电子 控制 燃油 
了 喷射 系统 、 电 子 防 滑 ( 防 抱 死 ) 制 动 系统 、 电 子 速 度 控制 系统 和 安全 气囊 系统 。 详 细 
言 息 请 咨询 汽车 或 添加 设备 的 厂家 或 其 代表 。 只 有 合资 格 人 员 才 能 对 本 设备 进行 维修 
或 在 汽车 内 安装 本 设备 。 安 装 不 当 或 维修 不 当 可 能 造成 危险 ， 使 本 设备 的 保修 失效 。 
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请 定期 检查 车 内 的 所 有 无 线 设 备 是 否 正 确 安装 和 使 用 。 请 勿 在 放置 本 设备 及 其 部 件 或 
增强 附件 的 同一 舱 内 存放 或 携带 易 燃 液体 、 气 体 或 易 爆 材料 。 对 于 装 有 安全 气囊 的 车 
辆 ， 请 记 住 安全 气囊 在 大 力 下 会 膨胀 。 请 勿 在 安全 气囊 上 方 或 安全 气囊 打开 区 域 放置 
物体 ， 包 括 安 装 的 或 移动 式 的 无 线 设备 。 如 果 车 载 无 线 设备 安装 不 当 ， 安 全 气囊 膨 

胀 ， 可 能 会 造成 严重 人 身 伤害 。 乘 坐 飞机 时 严禁 使 用 本 设备 。 登 机 前 请 关闭 本 设备 。 
在 飞机 上 使 用 无 线 电话 可 能 会 对 飞行 带 来 危险 ， 干 扰 无 线 电话 网 络 ， 并 可 能 是 非法 

行为 。 


易 爆 场所 


在 可 能 发 生 爆 炸 的 场所 请 关闭 本 设备 ， 遵 循 所 有 标志 和 指示 。 吻 爆 场 所 包括 通常 要 求 
关闭 汽车 引擎 的 地 方 。 在 上 述 场所 ， 火 花 可 能 引起 爆炸 或 火灾 ， 导 致 人 员 伤亡 。 在 加 
油 站 的 油泵 附近 请 关闭 笔记 本 电脑 。 请 遵守 油库 、 储 备 区 和 配 发 区 、 化 工厂 或 正在 进 
行 爆破 作业 的 场所 对 使 用 无 线 设备 的 限制 规定 。 可 能 产生 爆炸 的 场所 通常 ( 但 非 绝对 ) 
会 有 标识 。 包 括 船 只 甲板 下 、 化 学 品 输送 或 储存 设施 、 使 用 液化 石油 气 ( 如 丙烷 或 
Th) 的 车 辆 以 及 空气 中 含有 化 学 品 或 砂粒 、 灰 尘 或 金属 粉末 等 微粒 的 区 域 。 在 禁止 
使 用 手机 或 可 能 造成 干扰 或 危险 的 地 方 请 勿 打开 笔记 本 电脑 。 


紧急 电话 


警告 ， 本 设备 不 能 挨打 紧急 电话 。 要 拨打 紧急 电话 ， 应 使 用 手机 或 其 他 电话 呼叫 


废弃 处 理 指示 


在 丢弃 本 电子 设备 时 ， 请 勿 将 其 当 作 一 般 垃圾 处 理 。 为 确保 能 将 污染 降 至 
最 低 ， 并 且 对 全 球 环境 保护 作出 最 大 贡献 ， 请 以 资源 回收 垃圾 方式 处 理 。 
有 关 电 器 及 电子 设备 废料 处 理 (WEEE) 指引 的 更 多 信息 ， 请 访问 
www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm. 


A 
AD EHR 
对 于 内 含 灯泡 的 投影 机 或 含有 非 LED 背光 的 LCD/CRT 监视 器 或 显示 器 的 
电子 产品 : 本 产品 内 的 灯泡 含有 于 ， 必 须根 据 地 方 、 州 或 联邦 法 律 进行 回 
收 或 处 理 。 要 了 解 更 多 的 信息 ， 请 通过 www.eiae.org 联系 电子 工业 协会 
(Electronic Industries Alliance)。 要 了 解 有 关 灯 泡 专门 的 信息 ， 请 查阅 
www.lamprecycle.org. 
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依据 中 国 《电子 信息 产品 污染 控制 管理 办 法 》， 简 称 《管理 办 法 》 或 (China 
RoHS》 之 规定 ， 列 出 宏基 电子 信息 产品 中 可 能 含有 的 有 毒 或 有 害 物质 的 名 称 及 含量 
於 以 下 表格 中 。 


笔记 本 电脑 

零 部 件 名 称 有 毒 有 害 物质 或 元 素 
$E K $ 六 价 铬 | 多 溴 联 茶 | ZRF 
(Pb) (Hg) (Cd) (Cr16) (PBB) (PBDE) 

金属 机 构件 X O O o o 

塑胶 机 构件 0 O O 0 o O 

电路 板 组 件 * X O O O O O 

显示 屏 xX xX O O O O 

钮 扣 电 池 (0) O oO O O O 

充电 电池 组 件 X oO (0) O O O 

电源 适配器 X O O O O O 

电源 线 O O O O O O 

外 部 信号 连接 线 | X 0 Oo 0 0 O 

风扇 xX O O O O O 

散热 模 组 X O O O O O 

(金属 部 份 ) 

储存 设备 xX O O O O O 

扬声器 xX O O O O O 

键盘 / 鼠标 ( 电 

路 板 组 件 除外 ) 

付 电 池 遥 控 器 (0) O O O O O 

( 电路 板 组 件 除 外 ) 

蓝牙 声 麦 xX O O O O O 

(VoIP Phone) 

摄像 头 xX O O O O O 

*: 电路 板 组 件 包括 印刷 电路 板 及 其 构成 的 零 部 件 ， 如 电阻 、 电 容 、 集 成 电路 、 连 接 

器 等 。 

O: 表示 该 有 毒 有 害 物质 在 该 部 件 所 有 均 质 材料 中 的 含量 均 在 《电子 信息 产品 中 有 

毒 有 害 物质 的 限量 要 求 标准 》 规 定 的 限量 要 求 以 下 。 


X: 表示 该 有 毒 有 害 物 质 至 少 存在 於 该 部 件 的 某 一 均 质 材料 中 ， 是 因为 目前 业界 还 
没有 成 熟 的 可 替代 技术 ， 以 致 含量 虽然 超出 《电子 信息 产品 中 有 毒 有 害 物质 的 限量 
要 求 标准 》 规 定 的 限量 要 求 ; 但 仍然 符合 欧盟 RoHS HSA AIHA RAR E 
指令 的 要 求 。 


简 


能 源 之 星 
ae Richie sai ied diene oa apnea 
需 牺 牲 功能 ， 从 而 为 您 省 钱 。 Acer 很 自豪 能 够 向 客户 提 
ye ee pel :的 产品 。 
什么 是 “能 源 之 星 ”? 
fie “能 源 之 星 ” 认证 的 产品 符合 美国 环保 署 制 定 的 严格 的 节能 
， 消 耗 较 少 的 能 源 并 能 够 防止 温室 气体 的 排放 。 Acer 承诺 在 全 球 
和 eM Ne aH. 节能 和 提高 环境 质量 。 我 们 通过 较 高 的 能 效 而 
节约 更 多 的 能 源 ， 就 能 更 多 地 降低 温室 气体 的 排放 和 和 气候 变化 的 风险 。 详 情 请 参见 网 
站 WWW. pla gov 或 www.energystar.gov/powermanagement. 
Acer 能 源 之 星 认 证 产品 : ( 仅 限 部 分 型 号 ) 
。 ”产生 较 少 的 热量 并 降低 冷却 负荷 和 减轻 气候 变 暖 。 
。 ”停止 活动 10 和 30 分 钟 后 ， 自 动 进入 “显示 睡眠 ”和 “电脑 睡眠 ”模式 。 
。 ，” 按 下 键盘 或 移动 鼠标 可 将 电脑 从 睡眠 模式 中 唤醒 。 
。 ”在 “睡眠 ”模式 下 ， 电 脑 将 节省 80% 以 上 的 能 源 。 


“能 源 之 星 ” 和 “能源 之 星 ” 的 标志 是 经 注册 的 美国 标志 。 


舒适 使 用 的 窃 门 和 信息 


电脑 用 户 可 能 会 在 长 时 间 使 用 后 抱怨 眼睛 疲劳 和 头痛 。 用 户 在 电脑 前 长 时 间 工 作 后 
有 身体 伤害 的 风险 。 长 时 间 工 作 、 不 良 姿势 、 不 良 工作 习惯 、 压 力 、 不 良 工作 环境 、 
个 人 健康 以 及 其 它 因 素 都 会 大 大 增加 身体 伤害 的 风险 。 

电脑 使 用 不 当 可 能 会 导致 腕 管 综合 症 、 肌 腿 炎 、 腿 鞘 炎 或 其 它 肌 骨 疾病 。 在 手 、 
手腕 、 避 、 肩 、 颈 或 背部 可 能 会 出 现 以 下 症状 : 

。 BR, 或 有 烧灼 或 麻 刺 感 。 

。 疼痛、 酸痛 或 触 痛 。 

。 A RREZ. 

。 ”僵硬 或 紧缩 感 。 

< 冷淡 或 虚弱 。 

如 果 您 有 这 些 症 状 ， 或 有 任何 其 它 反复 出 现 或 持久 的 不 适 和 (或 ) 与 电脑 使 用 有 关 的 
疼痛 ， 请 立即 看 医生 并 将 通知 您 的 保健 和 安全 部 门 。 

以 下 部 分 提供 了 更 舒适 地 使 用 电脑 的 窍门 。 


找到 舒适 的 区 域 

通过 调整 显示 器 的 视角 来 找到 舒适 的 区 域 ， 使 用 调节 支 脚 或 抬 高 座位 高 度 来 获得 最 大 
的 舒适 度 。 注 意 以 下 穿 门 : 

。 避免 以 一 种 固定 的 姿势 工作 过 长 时 间 。 

。 ”避免 懒散 地 前 倾 和 (或 ) 后 倾 。 

。 ”有 规律 地 站 起 来 并 走动 以 消除 腿 部 肌肉 的 紧张 。 

。 ”短暂 休息 一 下 以 放松 您 的 颈 部 和 肩 部 

。 ”避免 肌肉 紧张 或 答 肩 。 


xi 


。 “将 外 接 显示 器 、 键 盘 和 鼠标 正确 安装 在 可 舒适 使 用 的 范围 内 
。 如果 您 看 显示 器 多 于 文件 ， 请 将 显示 置 于 桌子 的 中 央 以 使 颈 部 的 紧张 度 达到 最 小 。 


保护 您 的 视力 
长 时 间 观 看 、 配 戴 眼 镜 或 隐形 眼镜 不 当 、 眩 目 、 室 内 光线 过 强 、 屏 幕 聚焦 较 差 、 字 体 
太 小 以 及 显示 器 对 比 度 较 低 会 压迫 您 的 眼睛 。 以 下 部 分 提供 如 何 降低 眼睛 疲劳 的 建议 。 
眼睛 
。 ”经 常 让 您 的 眼睛 得 到 休息 。 
。 ”定时 离开 显示 器 并 看 远方 以 让 眼睛 得 到 休息 。 
。 经常 眶 眼 以 使 眼睛 保持 湿润 。 
显示 器 
。 ”保护 显示 器 清洁 。 
。 ”让 头 部 处 在 比 显示 器 上 缘 更 高 的 水 平 线 上 ， 以 在 看 显示 器 中 央 时 视点 向 下 。 
。 ”将 显示 器 亮度 和 (或 ) 对 比 度 调节 到 和 舒适 的 水 平 以 提高 文字 和 图 形 的 清晰 度 。 
。 ” 按 以 下 方法 消除 眩 目 和 反射 : 
。 ”将 显示 器 置 于 窗口 或 任何 光源 的 侧面 ， 
。 ”使 用 窗帘 、 遮 光 章 或 百叶 窗 ， 
。 AIERT, 
。 ”更 改 显示 器 的 视角 ， 
。 “使 用 炫 光 过 滤器 ， 
。 ”使 用 显示 器 护 目 曾 ， 如 从 显示 器 前 缘 伸 展 出 来 的 隔 板 物 。 
。 ”避免 将 显示 器 调节 到 难受 的 视角 。 
。 ”避免 长 时 间 看 明亮 的 光源 。 


养 成 良好 的 工作 习惯 

养 成 以 下 工作 习惯 以 更 轻松 和 有 效 地 使 用 电脑 : 
。 ”定时 和 经 常 短暂 休息 一 下 。 

。 ”做 一 些 伸展 操 。 

。 ” 尽 可 能 经 常 呼吸 新 鲜 空气 。 

。 ”定时 锻炼 并 保持 身体 健康 。 


警告 ! 我 们 不 建议 在 睡 椅 或 床上 使 用 电脑 。 如 果 一 定 要 这 样 做 ， 时 间 
尽量 缩短 ， 定 时 休息 ， 以 及 做 一 些 伸展 操 。 


注 : 要 了 解 更 多 信息 ， 请 参阅 第 44 页 的 “规则 及 安全 注意 事项 ”。 
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使 用 入 门 


感谢 您 选 购 Acer 笔记 本 电脑 ， 让 它 成 为 您 行动 运算 生活 的 最 得 力 助 手 。 


= 46 
用 户 指南 
为 帮助 您 设置 和 使 用 Acer 笔记 本 电脑 ， 我 们 为 您 设计 了 以 下 用 户 指南 : 
首先 ， 请 按照 电脑 所 附带 的 安装 彩 图 来 安装 电脑 。 
Aspire 用 户 手 册 包 含 了 关于 Aspire 产品 系列 所 有 型 号 的 有 用 信息 。 该 手册 包括 键盘 
和 音频 的 使 用 方法 等 基本 内 容 。 请 注意 ， 鉴 于 手册 的 性 质 ， 用 户 手 册 偶 尔 也 会 提 及 
本 系列 产品 中 部 分 型 号 专 有 的 功能 或 特性 ， 但 您 购买 的 型 号 不 一 定 具 有 这 些 功 能 或 
特性 。 以 上 情况 会 以 “ 仅 限 部 分 型 号 ”等 字样 在 文中 注 明 。 
本 快速 指南 介绍 了 您 新 购 电脑 的 基本 特性 和 功能 。 要 了 解 您 的 电脑 如 何 能 够 帮助 您 更 
加 具有 效益 详情 ， 请 参见 Aspire 用 户 手 册 。 本 指南 包含 了 诸如 系统 实用 程序 、 数 据 
恢复 、 扩 展 选 项 和 疑难 解答 等 信息 。 此 外 ， 它 还 包含 了 保修 信息 和 笔记 本 电脑 的 一 般 
规则 和 安全 注意 事项 。 我 们 也 提供 了 PDF 格式 的 用 户 指 南 并 已 预先 安装 在 本 电脑 中 
供用 户 参考 。 请 按 以 下 步 又 访问 : 
1 MAB, HA “AR” BMAF “GR” charm. 
2 i Acer 用 户 手册 可 打开 计算 机 中 的 “用 户 手 册 ”。 


电脑 使 用 的 基本 保养 和 建议 
启动 /关闭 您 的 电脑 


如 要 开机 ， 只 需 按 下 并 释放 电源 按钮 。 请 参见 安装 彩 图 以 了 解 电源 按钮 的 位 置 。 
若 要 关机 ， 请 进行 以 下 任 一 操作 : 
。 ”使 用 Windows 关闭 系统 命令 : 打开 Charms 工具 栏 ， 单 击 设置 > 电源 > 关机 。 


如 果 您 需要 关闭 计算 机 一 段 时 间 ， 但 又 不 要 完全 关机 ， 可 让 计算 机 进入 休眠 状态 ， 
方法 是 : 

。 REME 

也 可 按 下 休眠 热 键 <Fn> + <F4> 让 电脑 进行 休眠 模式 。 


注 : 如 果 您 无 法 正常 关机 ， 按 住 电源 按钮 至 少 四 秒 钟 以 上 ， 即 可 强制 
关闭 电脑 。 如 果 您 关闭 电脑 后 又 想 重新 启动 ， 请 至 少 等 待 两 秒 钟 。 
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保养 您 的 电脑 

只 要 用 心 保养 ， 本 电脑 必 能 提供 您 最 好 的 服务 。 

。 ”请 勿 将 电脑 直接 暴露 于 日 光 下 。 勿 将 电脑 靠近 热源 如 电 暧 器 等 设备 。 
。 ”请 勿 将 电脑 置 于 0C (32°F) 以 下 或 者 50°C (122°F) 以 上 的 环境 当中 。 
。 ”请 勿 将 电脑 靠近 磁场 。 

。 ”请 勿 将 电脑 置 于 雨水 或 潮气 中 。 

。 ”请 勿 将 任何 液体 泼 酒 到 电脑 。 

。 ”请 勿 让 电脑 承受 剧烈 震荡 或 撞击 。 

。 ”请 勿 将 电脑 暴露 于 满 是 灰尘 的 环境 中 。 

。 ”请 勿 将 物品 置 于 电脑 上 。 

。 ”请 勿 过 于 用 力 关 上 显示 屏 盖 。 

。 ”请 勿 将 电脑 置 于 不 平稳 的 地 方 。 


保养 AC 适配器 


。 ”请 勿 将 其 它 设备 接 到 电脑 所 用 的 适配器 。 

。 ”请 避免 踩踏 电源 线 或 是 放置 任何 物品 于 电源 线 上 。 配 置 电源 线 时 要 特别 小 心 ， 
请 将 电源 线 置 于 人 员 踩 踏 不 到 的 地 方 。 

。 ” 拔 下 电源 线 时 ， 切 勿 拖 搜 ， 请 握 住 电源 插头 将 其 拔 下 。 

。 ”如 果 您 使 用 延长 线 ， 所 连接 设备 的 总 耗 电量 不 可 超过 延长 线 的 总 负荷 量 。 
同时 ， 同 一 插座 上 所 连接 的 设备 的 总 耗 电 量 不 可 超过 保险 丝 的 总 负荷 量 


保养 电池 组 

底下 列 出 电池 组 的 保养 要 点 

。 ”请 使 用 本 机 所 指定 的 同类 型 电池 。 在 取出 或 更 换 电池 之 前 请 先 关闭 电源 。 
。 ” 切 勿 把 玩 电池 。 将 电池 放 在 远离 儿童 的 地 方 。 

。 ” 依 当 地 政府 规定 处 理 废弃 电池 。 如 果 可 能 ， 请 尽量 回收 。 


清洁 和 保养 

请 按照 下 列 步 又 擦拭 电脑 : 

1 ”关闭 电脑 ， 取 出 电池 。 

2 MF AC 适配器 。 

3 (FRSA. MOE RMA. 
如 果 发 生 下 列 情况 : 

。 “产品 不 小 心 掉 落 到 地 面 或 外 过 有 损伤 。 

。 ”电脑 无 法 正常 工作 。 

请 参见 第 37 页 的 “常见 问题 ”。 
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致电 之 前 
对 使 用 Windows 8 的 建议 和 提示 
有 三 大 概念 您 需要 记 住 
我 如 何 打 开 Charms 工具 栏 ? 
如 何 进入 开始 ? 
如 何在 程序 / 应 用 程序 之 间 切 换 ? 
如 何 关闭 我 的 计算 机 ? 
称 为 “Metro” 的 是 什么 ? 
什么 是 “live tiles”? 
如 何 解锁 我 的 计算 机 ? 
如 何 个 性 化 我 的 计算 机 ? 
如 何 移动 瓷砖 ? 
我 能 否 让 瓷砖 变 得 更 大 或 更 小 ? 
我 如 何 个 性 化 “锁定 ”屏幕 ? 


我 应 如 何 关 闭 Metro 中 的 程序 / 应 用 程序 ? 
我 能 否 更 改 屏幕 分 辨 率 ? 
要 以 习惯 的 方式 使 用 Windows - 还 回 我 的 桌面 ! 
我 的 程序 在 哪里 ? 


我 如 何 让 程序 / 应 用 程序 出 现在 “开始 ”上 ? 
如 何 从 “开始 ”删除 瓷砖 ? 
我 如 何 让 程序 / 应 用 程序 出 现在 桌面 的 任务 栏 上 ? 
如 何 安装 程序 ? 
我 无 法 找到 诸如 “记事 本 ”或 “画图 ”等 程序 ! 
它们 在 哪里 ? 
什么 是 Microsoft ID (帐户 )? 
我 需要 一 个 吗 ? 
如 何 获得 ? 
我 如 何在 Metro 中 将 收藏 夹 添加 到 Internet Explorer? 
如 何 检查 Windows 更 新 ? 
我 在 哪里 可 获得 更 多 信息 ? 
规则 及 安全 注意 事项 
FCC 声明 
调制 解 调 器 声明 ( 仅 限 部 分 型 号 ) 
LCD 象 素 声 明 
无 线 设备 规则 公告 
总 则 
FCC RF 安全 要 求 
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对 RF 区 域 的 人 体 暴 露 (RSS-102) 46 
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触摸 板 


内 置 的 触摸 板 是 一 种 指 取 设 备 ， 能 够 感应 物体 在 其 表面 的 移动 。 也 就 是 说 ， 当 您 的 手 
指 在 触摸 板 上 移动 时 ， 屏 幕 上 的 光标 能 够 及 时 响应 。 触 摸 板 位 于 掌 垫 板 的 中 央 ， 使 用 
起 来 非常 舒适 。 


触摸 板 的 基本 操作 ( 适用 于 单独 按钮 的 型 号 ) 


以 下 向 您 介绍 如 何 使 用 带 两 个 按钮 的 触 控 板 。 

您 只 要 在 触摸 板 上 移动 手指 就 可 以 移动 光标 。 

使 用 位 于 触摸 板 边 侧 的 左右 键 可 以 完成 选择 和 执行 操作 。 这 两 个 键 相 当 于 普通 
鼠标 的 左 键 和 右键 。 轻 击 触摸 板 与 单 击 鼠 标的 左 键 的 效果 相同 。 


执行 快速 双击 。 连续 点 触 两 次 ( 以 相当 于 鼠标 双击 的 速度 

完成 )。 

选择 单 击 。 点 触 一 次 。 

拖 动 单 击 后 不 放 开 连续 点 触 两 次 触摸 板 ( 以 相当 于 鼠标 双击 
按键 ， 手 指 在 的 速度 完成 )， 并 在 第 二 次 点 触 后 手指 不 要 
ie 离开 触摸 板 移动 手指 以 拖 动 光标 。 

UR o 

显示 快捷 单 击 。 

菜单 


iE: 以 下 图 例 仅 供 参考 。 实 际 规格 将 视 用 户 实际 购买 的 电脑 型 号 而 定 。 


注 : 使 用 触摸 板 时 ， 请 保持 手指 和 触摸 板 的 干燥 清洁 。 触 摸 板 对 手指 
的 移动 十 分 敏感 ; 因此 ， 您 点 触动 作 越 轻 ， 响 应 越 好 。 用 力 点 触 触摸 板 
并 不 会 改善 响应 度 。 


it: 默认 地 ， 触 控 板 启用 垂直 和 水 平 滚动 。 它 可 在 Windows 控制 面板 
的 鼠标 设置 中 禁用 。 


触摸 板 的 基本 操作 ( 适用 于 集成 按钮 的 型 号 ) 
以 下 向 您 介绍 如 何 使 用 触 控 板 。 

。 。 您 只 要 在 触 控 板 上 移动 手指 就 可 以 移动 光标 。 

。 “ 按 下 触 控 板 ， 或 点 按 ， 可 执行 单 击 操作 ， 该 操作 将 选择 或 启动 一 个 项 目 。 


。 ”将 手指 置 于 触 控 板 的 右 下 角 并 按 下 可 执行 右键 单 击 操作 。 
触 控 板 左下 角 或 右 下 角 类 似 于 鼠标 的 左 键 和 右键 。 


© 


© 


打开 快 按 两 下 按 下 或 点 按 两 次 ( 以 相当 于 
鼠标 双击 的 速度 完成 ) 
选择 按 一 下 按 或 点 按 一 下 
拖 动 按 住 后 不 放 开 ， 手 连续 按 下 或 点 按 两 次 触 控 板 
指 在 触 控 板 上 拖 动 (以 相当 于 鼠标 双击 的 速度 完 
光标 AL) 并 在 第 二 次 点 按 后 手指 
不 要 离开 触 控 板 ， 移 动手 指 
以 拖 动 光标 


显示 快捷 菜单 按 一 下 


@) De E E 


iE: 使 用 触 控 板 时 ， 请 保持 手指 和 触 控 板 的 干燥 清洁 。 触 控 板 对 手指 
的 移动 十 分 敏感 ， 因此， 您 点 按 动作 越 轻 ， 响 应 越 好 。 用 力 点 按 触 控 
板 并 不 会 改善 响应 度 。 


w 


使 用 键盘 


本 键盘 包含 全 尺寸 的 按键 、 一 个 嵌入 式 数 字 键 盘 *、 独 立 光 标 键 、 锁 定 键 、 Windows 
键 、 功 能 键 和 特殊 键 。 


锁定 键 和 藤 入 式 数 字 键 盘 * 


本 键盘 有 三 个 锁定 功能 按键 您 可 以 进行 相关 功能 的 开 / 关切 换 。 


Caps Lock 当 Caps Lock 键 锁定 时 ， 所 有 键入 的 字符 都 是 大 写 的 。 


Num Lock 当 Num Lock 键 锁 定时 ， 艇 入 式 数字 键盘 将 处 于 数字 模式 。 所 有 

<Fn> + <F11>” 按键 均等 同 于 计算 器 按键 功能 ( 包括 +、-、*、/ 算 术 运 算 符 )。 
如 果 要 输入 大 量 数字 信息 ， 这 种 模式 将 十 分 适合 您 。 若 能 连接 外 
部 键盘 则 更 佳 。 


Scroll Lock 当 Scroll Lock 键 锁定 时 ， 您 可 分 别 按 向 上 或 向 下 键 ， 屏 幕 即 
<Fn> + <F12> ”向 上 或 向 下 移动 一 行 。 Scroll Lock 键 可 能 在 某 些 应 用 程序 中 不 起 
作用 。 


嵌入 式 数字 键盘 的 功能 与 台式 电脑 的 数字 键盘 相仿 。 该 数字 键盘 由 一 组 位 于 键盘 按钮 
右上 方 的 小 写字 符 表 示 。 为 使 键盘 图 例 简单 化 ， 光 标 控制 符号 没有 印 在 这 些 键 上 。 


嵌入 式 数字 键盘 的 数字 键 。 以 正常 方式 键入 数字 。 


绊 入 式 数字 键盘 的 光标 控 使 用 光标 控制 键 时 按 住 使 用 光标 控制 键 时 按 住 


制 键 2 介 Shift> gr, <Fn> #2. 
主键 盘 键 按 住 <Fn> 键 的 同时 按 下 ”以 正常 方式 键入 字符 。 
嵌入 式 数字 键盘 上 的 字符 。 


* 仅 限 部 分 型 号 
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本 款 电脑 提供 热 键 或 组 合 键 来 实现 许多 操控 ， 例 如 : 调节 屏幕 亮度 以 及 音量 输出 。 
使 用 热 键 时 先 按 住 <Fn> 键 ， 然 后 再 按 热 键 组 合 中 的 另 一 个 键 。 


<Fn> + <F3> (i) HBR 启用 / 禁用 电脑 的 通信 设备 。( 通信 设 
备 根据 配置 可 能 有 所 不 同 。 ) 

<Fn> + <F4> z 睡眠 让 电脑 进入 睡眠 模式 。 

<Fn> + <F5> Ole 显示 屏幕 切换 “可 以 在 以 下 三 种 显示 方式 间 切 换 ; 
只 使 用 显示 屏 、 只 使 用 已 连接 的 外 部 显 
示 器 、 同 时 使 用 显示 屏 和 外 部 显示 器 。 

<Fn> + <F6> 显示 屏 关闭 。 ”关闭 显示 屏 背 光 以 节省 电量 。 按 任意 键 

Ga 将 恢复 正常 显示 。 
<Fn> + <F7> CO 触摸 板 切 换 。 ”打开 和 关闭 内 置 触 控 板 。 
<Fn> + <F8> yx 扬声器 切换 。 ”打开 或 关闭 扬声器 。 
w Faas Faas 
<Fn> + <F11> NumLk 打开 或 关闭 嵌入 式 数 字 键 盘 ( 仅 限 部 分 


型 号 )。 


<Fn> + <p> 类 调 高 亮度 调 高 屏幕 亮度 。 

<Fn> + <<> He 调 低 亮度 调 低 屏幕 亮度 。 

<Fn> + <A> {ò 调 高 音量 调 高 扬声器 音量 。 

<Fn> + <y> ry 调 低音 量 调 低 扬声器 音量 。 

<Fn> + <Home> p/Il 播放 /暂停 播放 或 暂停 选 定 媒体 文件 。 
<Fn>+<PgUp> 加 ”停止 停止 播放 选 定 媒体 文件 。 
<Fn> + <Pg Dn> jaa 上 一 个 返回 上 一 个 媒体 文件 。 
<Fn>+<End> yyy 下 一 个 跳 至 下 一 个 媒体 文件 。 


Acer Recovery Management 


注 : AcerRecovery Management 只 有 在 安装 Windows 操作 系统 的 情 
况 下 方 可 使 用 。 


如 果 您 的 电脑 遇 到 的 问题 无 法 通过 其 它 方法 来 解决 ， 则 可 能 要 重新 安装 Windows 操 
作 系 统 和 出 厂 加 载 的 软件 和 驱动 程序 。 为 确保 在 需要 时 能 够 还 原 电 脑 ， 应 尽快 创建 还 
原 备份 。 
Acer Recovery Management 包含 以 下 功能 : 
1. 备份 : 

。 ”创建 出 厂 默认 备份 

。 ”创建 驱动 程序 和 应 用 程序 备份 
2. tke: 

。 ”恢复 出 厂 设置 

。 ” 自 定义 恢复 ( 保留 用 户 数据 ) 

。 ”重新 安装 驱动 程序 或 应 用 程序 


创建 还 原 备 份 


要 用 U 盘 重 新 安装 ， 您 必须 事先 创建 还 原 备 份 。 您 在 整个 过 程 中 都 会 有 屏幕 提示 的 
引导 。 请 仔细 阅读 ! 


注 : 建议 您 使 用 16 GB 或 32 GB U 盘 来 恢复 所 有 的 还 原 信息 。 


= 
间 ] 


1. 


2. 


-或 - 
如 果 仅 为 出 厂 加 载 的 软件 和 驱动 程序 创建 还 原 备 份 ， 单 击 创建 驱动 程序 


从 开始 ， 输 入 “Recovery”， 然 后 单 击 应 用 程序 列表 中 的 Acer Recovery 


Management。 


Gd, Acer Recovery Management 


E A Restore Factory Settings 
1 Corstomued Restore Retan User Data 


qE] Porat Drivers or Aspcations 


beckup before you restore (Recommended) 


rn n Factors Demi Bacias S 
acer 
要 为 硬盘 的 整个 原始 内 容 (包括 Windows 和 出 厂 加 载 的 所 有 软件 和 驱动 程 


创建 还 原 备份 ， 单 击 创建 出 厂 默认 备份 。 
您 只 能 使 用 U 盘 来 创建 “出 厂 默 认 备 份 ”。 


IAIN 


PF AD hy FAAS Fe 


备份 。 
您 可 以 使 用 UB: 或 者 ， 如 果 计算 机 配备 了 DVD 刻录 机 、 空 白 / 可 录 DVD 光盘 ， 


您 亦 可 创建 驱动 程序 和 应 用 程序 备份 。 


重要 : 我 们 建议 您 尽快 创建 各 种 类 型 的 还 原 备 份 。 


VEAN RU BANITA. 


完整 和 最 安全 的 还 原 备份 。 


以 提供 最 
将 U 盘 或 空白 光盘 插入 光驱 ， 然 后 单 击 下 一 步 。 


我 们 建议 您 复制 还 原 分 区 的 内 容 ， 


如 果 您 在 创建 “出 厂 默认 备份 ”， 请 在 继续 前 确认 U 盘 有 足够 的 容量 。 


如 果 您 正在 创建 驱动 程序 和 应 用 程序 备份 ， 可 能 要 使 用 空白 DVD 光盘 、 可 录 
DVD 光盘 或 U #. 

如 果 使 用 DVD 光盘 ， 它 还 将 告诉 您 完成 还 原 光盘 所 需 的 空白 、 可 刻录 光盘 的 数 
量 。 确 认 您 已 准备 好 所 需 数量 、 相 同 的 空白 光盘 。 


您 将 在 屏幕 上 看 到 备份 进程 。 


继续 此 进程 直至 完成 : 
。 ”如 果 使 用 光盘 ， 驱 动 器 完成 刻录 后 将 退出 光盘 。 从 驱动 器 中 取出 光盘 ， 并 
用 记号 笔 标注 。 


如 果 需 要 多 张 光盘 ， 在 出 现 完成 提示 后 插入 新 光盘 ， 然 后 单 击 确定 。 继 续 
该 过 程 直至 完成 。 


如 果 使 用 U 盘 ， 拔 出 U 盘 ， 然 后 用 记号 笔 标 注 。 


重要 :， 在 每 个 备份 上 写 下 唯一 的 描述 性 标签 ， 例 如 “Windows 还 原 备 


份 ”或 “应 用 程序 / 驱动 程序 还 原 备份 ”。 确 保 将 备份 放 在 您 记得 的 安 
全 地 方 。 


5 


还 原 系 统 
如 果 Acer 支持 无 法 解决 问题 ， 您 可 运行 Acer Recovery Management 程序 。 这 将 把 
您 的 计算 机 还 原 到 您 购买 时 的 状态 ， 同 时 让 您 选择 保留 所 有 设置 和 个 人 数据 供 今后 
A 
MY FR o 
还 原 系统 : 
1. ”实施 小 修复 。 
如 果 只 有 一 或 二 个 软件 项 目 或 硬件 无 法 正常 工作 ， 可 以 通过 重新 安装 该 软件 或 设 
备 驱动 程序 来 解决 问题 。 
要 还 原 出 厂 预 装 的 软件 或 驱动 程序 ， 请 参见 第 9 页 的 “还 原 软 件 和 驱动 程序 ”。 
有 关 重 新 安装 非 工厂 预 装 软件 和 驱动 程序 的 说 明 ， 请 参见 该 产品 的 文档 或 技术 支 
持 网 站 。 
2. ”还 原 到 之 前 的 系统 状态 。 
如 果 重 新 安装 软件 或 驱动 程序 无 法 解决 问题 ， 可 通过 将 系统 还 原 到 之 前 一 切 都 正 
常 的 状态 来 解决 问题 。 
有 关 说 明 ， 请 参见 第 8 页 的 “还 原 到 之 前 的 系统 状态 ”。 
3. ”将 系统 恢复 到 出 厂 时 的 状态 。 
如 果 未 解决 问题 而 且 您 希望 将 系统 恢复 到 出 厂 时 的 状态 ， 请 参见 第 11 页 的 “将 
系统 恢复 到 出 厂 时 的 状态 ”。 


还 原 类 型 


还 原 到 之 前 的 系统 状态 

Microsoft System Restore 将 定期 对 系统 设置 进行 “快照 ”并 保存 为 还 原点 。 在 遇 到 
多 数 难以 解决 的 软件 问题 时 ， 您 可 还 原 到 这 些 还 原点 之 一 ， 以 使 系统 再 度 正常 运行 。 
Windows 将 每 天 自动 创建 一 个 额外 的 还 原点 ， 也 会 在 您 安装 软件 或 设备 驱动 程序 时 
创建 一 个 还 原点 。 


it: 要 了 解 更 多 有 关 Microsoft System Restore 的 信息 ， 从 开始 ， 输 
入 “帮助 ”然后 单 击 应 用 程序 列表 中 的 帮助 和 支持 。 在 “搜索 帮助 ” 
框 内 输入 windows system restore 〈Windows 系统 恢复 ) ， 然 后 按 
Enter. 


恢复 到 还 原点 : 

1. ”从 开始 ， 输 入 “控制 面板 ”， 然 后 单 击 应 用 程序 列表 中 的 控制 面板 。 

2. 单 击 系 统 和 安全 > 操作 中 心 ， 然 后 单 击 屏幕 底部 的 还 原 。 

3. 单 击 打开 系统 还 原 ， 然 后 单 击 下 一 步 。 

4. 单 击 最 近 还 原点 〈 系 统 正常 工作 的 那 一 次 ) ， 单 击 下 一 步 ， 然 后 单 击 完成 。 
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将 显示 确认 窗口 ， 单 击 是 。 您 的 系统 使 用 您 指定 的 还 原点 进行 还 原 。 该 过 程 可 
能 需要 几 分 钟 时 间 并 可 能 重启 计算 机 。 


还 原 软件 和 驱动 程序 

作为 故障 排除 的 步 又， 您 可 能 需要 重新 安装 出 厂 预 装 的 软件 和 设备 驱动 程序 。 您 可 以 

Wd pe E 
新 软件 - 如 果 您 需要 还 原 非 出 厂 预 安装 的 软件 ， 则 需 按照 该 软件 的 安装 说 明 进 
操作 。 

。 ”新 设备 驱动 程序 - 如 果 您 需要 还 原 非 出 厂 预 安装 的 设备 驱动 程序 ， 则 需 按照 随 设 
备 提供 的 说 明 书 进行 操作 。 


打开 还 原 工具 

IRA Windows #1 TRH ATIR FRET AHP: 

。 ”从 开始 ， 输 入 “Recovery”， 然 后 单 击 应 用 程序 列表 中 的 Acer Recovery 
Management. 


system. To begin select the task you mant to performs. lease DO NOT 
ve the USB device whe proceeding 
Reinstall Drivers or Applications 
eae eee aos Pema factory detan drven or appheatons 


\ Costomired Restore (Retinin User Data) 


Zz] Reinstall Orivers or Appieations 
Mate a backup betore you eore Recommended’ 


> 


acer 


。 ” 单 击 重新 安装 驱动 程序 或 应 用 程序 
。 ” 单 击 内 容 。 


。 ” 单 击 您 要 安装 项 目的 安装 图 标 ， 然 后 按照 屏幕 提示 完成 安装 。 重 复 上 述 Ss 
步骤 重新 安装 您 需要 的 其 它 项 目 。 


doe 
间 ] 
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a DVD HAR U BARAT? | Wapke/ FPR EIT 
JOR: 
1 ”将 驱动 程序 和 应 用 程序 还 原 备 份 (“应 用 程序 / 驱动 程序 还 原 备 份 ” ) 插入 光驱 
或 连接 到 USB 端口 。 
2. ”重启 计算 机 并 等 待 程序 启动 。 
3. ”如 果 示 启用， 必须 启用 F12 BORE: 
a ”启动 计算 机 时 ， 按 <F2>。 
b ”使 用 左右 箭头 键 选 择 Main 菜单 。 


c RaT, 直到 F12 Boot Menu 被 选中 ， 按 <F5> 可 将 此 设置 更 改 为 
Enabled. 


d ”使 用 左右 箭头 键 选 择 Exit 菜单 。 
e ”选择 Save Changes and Exit ( 保存 更 改 并 退出 )， 然 后 按 Enter。 选 择 
OK 以 确认 。 

f ”计算 机 将 重新 启动 。 

4. ”启动 过 程 中 ， 按 <F12> 打开 引导 菜单 。 您 可 在 引导 菜单 中 选择 开始 启动 的 设 
备 ， 例 如 : 硬盘 或 光驱 。 

5. ”使 用 箭头 键 选择 CDROMIDVD 或 USB Device ( 在 适当 的 情况 下 )， 然 后 按 
Enter。 从 还 原 备份 而 非常 规 的 启动 程序 启动 Windows。 

6. ”选择 语言 和 键盘 类 型 。 

7. ”选择 使 用 设备 ， 然 后 选择 含有 还 原 信 息 的 设备 。 

。 ” 单 击 重新 安装 驱动 程序 或 应 用 程序 ， 然 后 单 击 内 容 。 


® ; 
2 
2 
2 
7 
p 
2 
p 
p 
多 
一 


。 ” 单 击 您 要 安装 项 目的 安装 图 标 ， 然 后 按照 屏幕 提示 完成 安装 。 重 复 上 述 Ss 
步骤 重新 安装 您 需要 的 其 它 项 目 。 
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将 系统 恢复 到 出 厂 时 的 状态 

如 果 用 其 它 办 法 都 无 法 解决 计算 机 遇 到 的 问题 ， 您 可 能 需要 重 装 所 有 软件 以 使 系统 恢 
复 到 出 厂 时 的 状态 。 您 可 以 从 硬盘 或 创建 的 还 原 光盘 来 重新 安装 。 

有 两 个 选项 可 供 选择 : 恢复 出 厂 设置 ( 重 置 我 的 计算 机 ) 或 自 定义 恢复 ( 刷新 我 的 计 
算 机 )。 


E$ Restore Factory Settings 


13 Customized Restore (Retain User Data) 


(Oe 


注意 : 恢复 出 厂 设 置 会 删除 硬盘 中 的 所 有 内 容 ， 然 后 重新 安装 系统 中 
预 安装 的 Windows、 所 有 的 软件 和 驱动 程序 。 如 果 您 可 以 访问 硬盘 中 
的 重要 文件 ， 请 立即 备份 。 

自 定义 恢复 将 试图 保留 您 的 文件 (用户 数据 ) ， 但 仍 将 重新 安装 所 有 的 
软件 和 驱动 程序 。 自 您 购买 计算 机 之 日 起 安装 的 软件 将 被 删除 ( 从 
Windows 商店 安装 的 除外 ) 。 


。 ”如 果 您 还 在 运行 Windows， 请 参见 下 面 的 左 Windows AZZ. 
。 ”如 果 您 无 法 运行 Windows 而 原始 硬盘 已 经 被 完全 重新 格式 化 ， 或 者 您 已 经 安装 
替代 硬盘 ， 请 参见 第 12 页 的 “从 还 原 备份 进行 还 原 ”。 


在 Windows 内 还 原 


重新 安装 Windows、 所 有 预 安装 的 软件 和 驱动 程序 : 


1. ”从 开始 ， 输 入 “Recovery”， 然 后 单 击 应 用 程序 列表 中 的 Acer Recovery 
Management. 


pe 


Reinstall Drivers or Applicabons 


í 3 Cestomued Restore Pa 


E Reinstall Drivers or Appi: 


= 
fe] 
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2. ” 单 击 恢复 出 厂 设置 或 自 定义 恢复 ( 保留 用 户 数据 ) 。 
。 ”如 果 您 选择 恢复 出 厂 设置 ， 将 打开 重 置 您 的 计算 机 。 
。 ”如 果 您 选择 自 定义 恢复 ( 保留 用 户 数据 )， 将 打开 刷新 您 的 计算 机 。 
3.” 单 击 下 一 步 ， 然 后 单 击 重 置 或 刷新 。 
注意 : 如 果 您 选择 “恢复 出 厂 设 置 ”， 继 续 该 进程 将 删除 硬盘 中 的 所 
有 文件 。 
4. ”重启 计算 机 开始 还 原 进 程 ， 然 后 继续 将 文件 复制 到 硬盘 。 此 进程 可 能 需要 一 些 
时 间 。 
从 还 原 备份 进行 还 原 
重新 安装 Windows、 所 有 预 安装 的 软件 和 驱动 程序 
1. ”找到 还 原 备 份 : 
。 ”如 果 使 用 光盘 ， 开 启 计算 机 ， 将 首 张 系统 还 原 光 盘 (“Windows 还 原 备 
份 ”) 插入 光盘 ， 然 后 重启 计算 机 。 
。 ”如 果 使 用 U 盘 ， 插 入 U 盘 并 开启 计算 机 。 
注意 : 继续 该 进程 将 删除 硬盘 中 的 所 有 文件 。 
2. ”如 果 示 启用， 必须 启用 F12 启动 类 学 : 


a ”启动 计算 机 时 ， 按 <F2>。 
b ”使 用 左右 箭头 键 选 择 Main 菜单 。 


c ” 按 向 下 箭头 键 ， 直到 F12 Boot Menu 被 选中 , 按 <F5> 可 将 此 设置 更 改 为 
Enabled. 
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d ”使 用 左右 箭头 键 选择 Exit 菜单 。 

e ”选择 Save Changes and Exit ( 保存 更 改 并 退出 )， 然 后 按 Enter。 选 择 
OK 以 确认 。 

f ”计算 机 将 重新 启动 。 

启动 过 程 中 ， 按 <F12> 打开 引导 菜单 。 您 可 在 引导 菜单 中 选择 开始 启动 的 设 

备 ， 例 如 : 硬盘 或 光驱 。 


使 用 箭头 键 选择 CDROMIDVD 或 USB Device ( 在 适当 的 情况 下 )， 然 后 按 
Enter。 从 还 原 备份 而 非常 规 的 启动 程序 启动 Windows. 


选择 语言 和 键盘 类 型 。 
选择 使 用 设备 ， 然 后 选择 含有 还 原 信息 的 设备 。 
按 屏幕 提示 完成 还 原 。 


5 
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Acer Backup Manager 


E: 仅 部 分 型 号 具备 此 功能 。 
Acer Backup Manager 是 一 款 实 用 程序 ， 可 让 您 只 需 三 个 简单 步骤 即 可 完成 各 种 备份 
功能 。 您 甚至 可 将 这 些 功 能 设置 为 按 需要 定期 自动 重复 执行 。 


EF Acer Backup Manager ?x 


Welcome to Acer Backup Manager 


Select one action below to start managing your data. 


Pick and choose which files to back up 
or let the program find it all for you 


Make a complete image backup of 


: 


your drive 
Transfer your files from another aw 
computer to this computer, we 一 


“SF 


Remove seldom used files to free up 
| space or restore files from your backup. | 


二 Uy 
CS Launch My Backup Profiles A 


acer Directly enter "My Backup Profiles" next time 


要 在 Windows 8 中 启动 Acer Backup Manager, REA “Backup Manager”. 或 

者 在 桌面 模式 下 选择 Acer Backup Manager。 这 将 打开 “欢迎 ”屏幕 ， 您 可 从 此 屏 

幕 中 选择 要 创建 的 备份 类 型 。 

。 ”备份 文件 ， 选 择 要 备份 的 文件 。 

。 ”生成 驱动 器 的 映像 文件 ， 为 整个 驱动 器 创建 备份 文件 。 您 可 以 将 此 文件 刻录 
到 DVD 光盘 、 保 存 到 计算 机 中 的 其 他 驱动 器 * 中 ， 或 保存 到 可 移动 媒体 
( 即 U 盘 )， 以 在 今后 恢复 您 的 计算 机 。 

。 ”移植 我 的 文件 ，Acer Backup Manager 让 您 将 文件 复制 到 USB 设备 ， 从 而 将 旧 
计算 机 上 的 文件 移植 到 新 的 或 任何 其 他 计算 机 。 

。 ”清除 /恢复 文件 ， 删 除 不 常用 的 文件 以 释放 磁盘 空间 ， 或 从 备份 中 恢复 文件 。 

选择 要 制作 的 备份 类 型 并 选择 要 备份 的 文件 或 驱动 器 ， 然 后 按 屏幕 提示 进行 操作 。 

1 ”选择 要 备份 的 内 容 。 您 选择 的 内 容 越 少 ， 进 程 将 越 快 ， 但 这 将 增加 丢失 数据 的 
风险 。 

2 ”选择 要 保存 备份 的 位 置 。 选 项 包括 可 移动 媒体 、 计 算 机 中 的 驱动 器 *、CD/DVD 
光盘 、 远 程 计 算 机 或 使 用 Microsoft SkyDrive HA. 

3 ”选择 要 Acer Backup Manager 创建 备份 的 频率 。 

一 旦 完成 这 三 个 步骤 ， 备 份 将 根据 安排 创建 。 
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* 注 : 您 需要 选择 外 部 驱动 器 或 D 盘 : AcerBackup Manager 无 法 将 备 
份 存 储 在 源 驱动 器 上 。 


如 果 您 要 随时 更 改 设 置 ， 进 入 Acer Backup Manager 配置 文件 屏幕 。 要 从 Acer 
Backup Manager 欢迎 屏幕 进入 那里 ， 单 击 启动 我 的 备份 配置 文件 。 


[EF Acer Backup Manager ?x 


Action Jobs Tools Help 


W Backup1 7 Edit X Delete 


My Files 


gg Backup Frequency: 
Internet Favorites 


USB Flash Drive 


= EKF Manually 
> i 


<j Last backed up: 2012-06-25 
wey 15:05:03 


W Backup2 J Edit X Delete 


My Files USB Flash Drive 
Documents 


s IKF Weekly: Sun 
1 
Pictures HP FS 


Music 


\ -< Last backed up: 2012-06-25 
Video 151531 
CAUsers\Public\Desktop\ 


CAlsers\7A10 user\Nesk. 


= sacle Frequency: 


acer (austere 


kd Run Selected Job(s) Now 


在 此 ， 您 可 以 编辑 或 删除 已 有 的 备份 配置 文件 。 
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Acer clear.fi 
注 : 仅 限 部 分 机 型 。 


有 了 Acer clear.fi， 您 可 以 享受 视频 、 照 片 和 音乐 。 来 自 或 去 向 安装 有 Acer clear.fi 
的 其 他 设备 的 流 媒体 。 


iE: 所 有 设备 都 必须 连接 到 同一 网 络 。 


欲 观看 视频 或 听 音 乐 ， 打 开 clear.fi Media, AH, +A clear.fi Photo. 


重要 提示 : 当 您 首次 打开 clear.fi 应 用 程序 时 ，Windows 防火 墙 将 要 求 
clearfi 访问 网 络 的 许可 。 在 每 个 窗口 中 选择 允许 访问 。 


浏览 媒体 和 照片 


ea “我 的 媒体 库 ” )， 然 后 其 他 设备 ( 若 有 ) 被 连 
到 您 的 网 络 ( “家庭 共享 ” )。 


欲 查看 您 计算 机 上 的 文件 ， 在 “我 的 媒体 库 ” 下 选择 一 个 类 别 ， 然 后 在 右边 浏览 文 
件 和 文件 夹 。 


共享 文件 

连接 到 您 网 络 的 设备 在 家 庭 共 享 部 分 显示 。 选 择 一 个 设备 ， 然 后 选择 类 别 进行 搜索 。 
共享 文件 和 文件 夹 短暂 延 时 后 在 右边 显示 。 浏 览 至 您 想 播放 的 文件 ， 然 后 双击 开始 

播放 。 

用 横 跨 屏幕 底部 栏 上 的 媒体 控件 控制 播放 。 例 如 ， 选 定 音 乐 后 ， 您 可 以 播放 、 和 暂停 或 
停止 播放 ， 并 调节 音量 。 


Il 4) —® 
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iE: 您 必须 激活 存储 文件 设备 的 共享 。 在 存储 文件 的 设备 上 打开 
clear.fi， 选 择 编辑 ， 然 后 确保 在 本 地 网 路 共享 我 的 媒体 库 已 激活 。 


Preferences 


Libraries Home Shared 


EJ Share my library on local network 
All files under My Library will be shared. 


| Change to folder view for remote devices. 


(0K) [canee ] 


哪些 设备 可 兼容 ? 
带 clearfi 或 DLNA 软件 的 认证 Acer 设备 可 以 与 clear.fi 软件 一 起 使 用 。 这 些 包括 
DLNA 兼容 个 人 电脑 、 智 能 手机 和 NAS ( 网 络 附 加 存储 ) 设备 。 


播放 至 另 一 台 设 备 

如 果 要 在 另 一 台 设备 上 播放 媒体 ， 您 需 按 以 下 步 又 操作 : 
1 “在 右 下 角 选 择 播放 至 . E] 

2 ”选择 将 用 来 播放 文件 的 远程 设备 。 


DE 
| My Computer 
Vincent-s} 


E| GPAC 


My Computer S] 


HIR PRE BEMAR E, RETA BMRA TRHA. RIM 
Windows (A BAG EF, TA Windows Media Player, 1HE IIRAL RIF 
FEIE EE A E 

3 ”在 主 窗口 中 选择 一 个 文件 ， 然 后 使 用 屏幕 底部 栏 中 的 媒体 控件 控制 该 远程 设备 。 


详情 请 访问 http://www.acer.comlclearfildownload/。 
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IE ae 
电源 管理 
本 款 电 脑 拥 有 内 置 电源 管理 单元 ， 可 监控 系统 活动 。 系 统 活动 是 指 涉及 以 下 一 个 或 多 
个 设备 的 活动 : 键盘 、 鼠 标 、 硬 盘 、 外 设 以 及 视频 内 存 (video memory)。 如 果 在 一 
段 时 间 之 后 没有 检测 到 任何 活动 ( 称 之 非 活动 超时 )， 电 脑 会 停止 这 些 部 分 或 所 有 设 
备 以 节省 能 源 。 
本 款 电脑 还 支持 高 级 配置 和 电源 接口 (Advanced Configuration and Power Interface; 
ACPI) 的 电源 管理 配置 ， 使 您 在 最 大 限度 节省 电能 的 同时 ， 获 得 最 佳 的 操作 性 能 。 
Windows 将 处 理 所 有 笔记 本 电脑 电能 节省 方面 的 事务 。 


Acer PowerSmart 键 
注 : 仅 部 分 型 号 具备 此 功能 。 


Acer PowerSmart 使 用 电脑 图 形 子 系统 的 省 电 功 能 ， 以 降低 整体 功 耗 。 当 按 下 Acer 
PowerSmart 键 时 ， 屏 幕 亮度 会 降低 且 显 卡 将 切换 到 较 低 速度 PCI 和 WLAN 将 切 
换 到 节能 模式 。 再 按 一 下 Acer PowerSmart 键 可 回 到 之 前 的 设置 。 
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电池 组 


本 电脑 使 用 的 电池 组 ， 可 以 在 电池 组 充电 后 ， 持 续 长 时 间 使 用 


电池 组 特点 

该 电池 组 具有 以 下 特点 : 

。 ”采用 最 新 电池 技术 标准 。 
。 。 具有 电量 不 足 警 告 功能 。 


只 要 您 将 电脑 连接 到 AC 适配器 ， 电 池 就 会 开始 充电 。 此 款 电脑 支持 充电 时 使 用 ， tk 
可 以 让 您 在 充电 过 程 中 继续 使 用 电脑 。 但 是 ， 在 关机 情况 下 充电 ， 会 大 大 缩短 充电 中 
时 间 。 x 


在 您 旅行 或 断 电 时 ， 电 池 随 时 可 供 使 用 。 建 议 您 多 备 一 个 完全 充电 的 电池 组 ， 作 为 备 
用 。 请 联络 经 销 商 以 了 解 订购 备用 电池 组 的 详细 信息 。 


@) OR E E 


注意 : 部 分 型 号 配备 内 置 电 池 。 如 果 需 更 换 电 池 ， 请 联系 授权 的 服务 


精 调 新 电池 组 状态 

在 首次 使 用 电池 组 之 前 ， 您 应 执行 一 个 精 调 过 程 : 
将 新 电池 插入 电脑 。 不 要 开机 。 

连接 AC 适配器 并 对 电池 完全 充电 。 

断 开 AC 适配器 适配器 。 

打开 电脑 ， 使 用 电池 电源 运行 。 

完全 放电 ， 直 到 出 现 电 量 不 足 警告 。 

重新 连接 AC 适配器 并 再 次 对 电池 完全 充电 。 
再 次 执行 这 些 步 骤 ， 直 至 电池 被 充电 和 放电 三 次 。 
对 所 有 新 电池 ， 或 长 期 不 使 用 的 电池 ， 执 行 这 一 精 调 过 程 。 如 果 电 脑 要 存放 两 周 以 
上 ， 建 议 您 从 装置 中 取出 电池 组 。 


a na A WN BF 


警告 ， 切 勿 将 电池 组 置 于 OC (32°F) 以 下 ， 或 45°C (113°F) 以 上 。 
异常 温度 会 影响 电池 组 的 性 能 。 


执行 电池 精 调 过 程 之 后 ， 电 池 就 可 以 接受 最 大 可 能 的 充电 。 如 果 未 执行 这 个 过 程 ， 您 
将 无 法 获得 最 大 的 电池 充电 ， 并 且 也 会 缩短 电池 的 使 用 寿命 。 
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另外 ， 如 果 在 以 下 情况 下 使 用 电池 ， 也 会 影响 电池 的 使 用 寿命 : 

。 ”插入 电池 的 状态 下 ， 电 脑 一 直 使 用 交流 电 。 如 果 您 一 直 使 用 交流 电 ， 建 议 您 在 
完全 充电 后 取出 电池 组 。 

。 ”没有 如 上 所 述 完 全 放电 和 充电 。 

。 ”经 常 使 用 。 使 用 电池 的 时 间 越 长 ， 其 使 用 寿命 缩短 的 也 就 越 快 。 标 准 电脑 电池 
的 寿命 大 约 为 300 次 充电 。 


给 电池 充电 

要 给 电池 充电 ， 首 先 要 确定 电池 已 正确 安装 到 电池 槽 中 。 将 AC 适配器 接 插 到 电脑 ， 
再 连接 到 主 电 源 插座 。 电 池 充 电 时 ， 您 仍然 可 以 继续 靠 交 流 电 使 用 电脑 。 但 是 ， 在 关 
机 情况 下 充电 ， 会 大 大 缩短 充电 时 间 。 


注意 : 建议 您 在 一 天 工作 结束 之 后 对 电池 充电 。 在 您 旅行 前 整 晚 对 电 
池 充电 ， 让 您 第 二 天 出 行 时 带 上 完全 充电 的 电池 。 


优化 电池 寿命 

优化 电池 寿命 可 以 让 您 充分 利用 电池 的 电能 ， 延 长 充电 周期 ， 提 高 充电 效率 。 建 议 您 

遵循 以 下 建议 : 

。 ”购买 另外 的 电池 组 。 

。 ”只 要 可 能 就 使 用 交流 电 ， 留 着 电池 在 路 上 时 使 用 。 

。 ”如 果 未 使 用 PC 卡 ， 请 将 其 退出 ， 因 为 它 会 耗 电 ( 仅 限 指定 型 号 )。 

。 ”将 电池 存放 在 凉爽 、 干 燥 的 地 方 。 建 议 的 温度 为 10"C (50°F) 到 30°C (86°F). im 
度 较 高 会 使 电池 自 放电 过 程 加 快 。 

。 ”过 分 充电 会 缩短 电池 的 寿命 。 

。 ”监视 AC 适配器 和 电池 情况 。 请 参阅 “AC 适配器 保养 ”和 “电池 组 保养 ”。 


检查 电池 电量 


Windows 电源 表 指 示 当 前 的 电池 电量 。 将 光标 放 到 工具 栏 上 的 电池 / 电源 图 标 上 可 以 
看 到 电池 现在 的 充电 电量 。 
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电量 不 足 警告 


使 用 电池 电源 时 ， 请 留心 Windows 的 电源 表 。 


警告 :出 现 电 量 不 足 警 告 信息 后 ， 请 尽快 连接 上 AC 适配器 。 如 果 电 
池 电 量 完全 用 完 ， sinker 数据 将 会 丢失 。 


出 现 电量 不 足 警 告 信息 后 ， 根 据 当 时 情况 建议 采取 以 下 措施 : 


备 有 AC 适配器 和 1 将 适配器 接 插 到 电脑 ， 然 后 连接 到 主 电源 。 
电源 插座 。 2. 保存 所 有 需要 的 文件 。 

3. 继续 工作 。 

如 果 您 想 快速 充电 ， 请 关闭 电脑 。 


备 有 另外 一 个 完全 1. 保存 所 有 需要 的 文件 。 
充电 的 电池 。 2. 关闭 所 有 应 用 程序 。 
3. 关闭 电脑 。 
4. 换 上 电池 组 。 
5. 打开 电脑 ， 继 续 工 作 。 


AC i 1. 保存 所 有 需要 的 文件 。 


Re. 3. 关闭 电脑 。 
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@) 和 


注意 ， 部 分 型 号 配备 内 置 电池 。 如 果 需 更 换 电池 ， 请 联系 授权 的 服务 
中 心 。 


重要 ! 如 果 您 卸 下 电池 ， 在 电池 上 附 有 橡胶 脚 垫 的 情况 下 ， 电 脑 可 能 
会 不 稳定 。 


安装 电池 组 : 

1 ， 将 电池 对 准 插入 到 空置 的 电池 槽 ， 确 定 先 插入 的 是 有 接点 的 一 头 ， 并 且 电 池 的 
项 面 朝 上 。 

2 O 将 电池 推 入 电池 槽 ， 轻 轻 推 直至 电池 锁定 到 位 。 

EITEM: 

1 推动 电池 释放 销 以 释放 电池 。 

2 。 从 电池 槽 中 取出 电池 。 
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秆 身 携 市 笔记 本 电脑 


本 小 节 向 您 提供 了 有 关 携 带 笔记 本 电脑 行走 或 旅行 时 的 有 用 建议 和 提示 。 


断 开 笔记 本 电脑 与 果 面 设备 的 连接 


按照 下 列 步 又 将 您 的 笔记 本 电脑 与 外 设 断 开 连 接 : 

保存 打开 的 文件 。 

取出 驱动 器 中 的 任何 媒体 、 软 盘 或 光盘 。 

关闭 电脑 。 

关上 显示 屏 盖 

断 开 AC 适配器 电源 线 与 电脑 的 连接 。 

断 开 键盘 、 指 取 设 备 、 打 印 机 、 外 部 显示 器 及 其 它 外 设 的 连接 
如 果 您 正在 使 用 Kensington 电脑 安全 锁 ， 请 将 其 断 开 。 


laxa * Ee 
携带 笔记 本 电脑 
如 果 仅 短 距离 内 移动 笔记 本 电脑 ， 例 如 ， 从 您 的 办 公 桌 到 会 议 室 。 


准备 作业 


移动 电脑 之 前 ， 关 上 显示 屏 盖 并 关 紧 门 锁 ， 让 它 处 于 休眠 模式 。 现 在 您 可 以 安全 地 携 
带 笔记 本 电脑 在 公司 内 部 走动 了 。 要 将 笔记 本 电脑 从 睡眠 模式 中 唤醒， 请 打开 显示 屏 
盖 ， 按 下 电源 按钮 ， 然 后 将 其 释放 即 可 。 


若 您 要 将 笔记 本 电脑 携带 至 客户 的 办 公 室 或 另外 的 建筑 内 ， 您 需要 关闭 笔记 本 电脑 : 
点 击 开 始 ， 然 后 再 点 击 关 闭 。 

您 可 以 通过 按 <Fn> + <F4> 来 使 笔记 本 电脑 进入 睡眠 模式 。 然 后 关上 显示 器 并 关 紧 
门 锁 。 

在 您 准备 再 次 使 用 电脑 时 ， 打 开 显示 屏 盖 ， 按 下 电源 按钮 ， 然 后 将 其 释放 。 


E: 若 睡 眠 指示 灯 关 闭 ， 说 明 电脑 已 经 进入 休眠 模式 并 关闭 。 若 电源 
指示 灯 关 闭 而 睡眠 指示 灯亮 ， 说 明 电 脑 已 经 进入 睡眠 模式 。 在 上 述 两 
种 情况 下 ， 按 下 电源 按钮 ， 然 后 将 其 释放 ， 均 可 以 将 电脑 唤醒 。 请 注 
意 ， 电 脑 在 进入 睡眠 模式 一 段 时间 后 会 进入 休眠 模式 。 


NO oa BP WYN FB 
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出 席 会 议 需 携带 的 物品 


如 果 您 的 会 议 时 间 短 ， 您 可 能 只 需要 携带 电脑 本 体 到 会 议 室 。 如 果 您 的 会 议 时间 长 ， 
或 您 的 电池 没有 充满 ， 您 可 能 需要 携带 AC 适配器 ， 以 便 在 会 议 室 连接 电源 插座 。 


若 会 议 室 没 有 电源 插座 ， 请 将 笔记 本 电脑 置 于 睡眠 模式 以 减少 电量 消耗 。 在 不 使 用 笔 
记 本 电脑 时 ， 请 按 下 <Fn> + <F4> 键 或 关上 显示 屏 盖 。 若 您 准备 重新 使 用 电脑 ， 打 
开 显示 屏 盖 ( 如 果 已 经 将 其 关上 )， 按 下 电源 按钮 ， 然 后 将 其 释放 即 可 。 


携带 电脑 回 家 
当 您 要 从 办 公 室 回 家 ， 或 反之 。 


准备 作业 

在 将 笔记 本 电脑 与 桌面 设备 断 开 后 ， 请 按 以 下 步骤 准备 将 笔记 本 电脑 携带 回 家 。 

。 ”请 检查 是 否 已 经 将 所 有 的 媒体 和 光盘 从 驱动 器 中 取出 。 如 果 不 及 时 取出 存储 设 
备 ， 驱 动 器 读 写 头 很 容易 受 损 。 

。 ”请 把 笔记 本 电脑 放 入 保护 盒 套 中 ， 以 防止 滑落 或 在 滑落 时 防止 撞击 。 


警告 ! 请 勿 将 物品 压 住 笔记 本 电脑 的 显示 屏 
压力 ， 很 容易 受 损 。 


携带 物品 
非 您 家 中 已 备 有 如 下 物品 ， 否 则 请 您 记得 携带 : 


。 ”AC 适配器 和 电源 线 。 
。 ”印刷 的 安装 彩 图 。 


Bit 
El 
à 
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特别 注意 事项 

在 您 携带 电脑 上 下 班 时 ， 您 可 以 参照 以 下 建议 来 保护 您 的 笔记 本 电脑 : 

。 ”尽量 将 笔记 本 电脑 随身 携带 ， 以 将 温差 变化 影响 降 至 最 低 。 

。 ”如 果 您 有 一 段 时 间 不 使 用 ， 也 不 能 随身 携带 笔记 本 电脑 ， 您 可 以 将 笔记 本 电脑 
放 在 后 车 厢 内 以 避免 造成 笔记 本 电脑 过 热 。 

。 ”温差 和 湿度 的 变化 会 造成 水 气 凝结 。 打 开 笔 记 本 电脑 之 前 ， 先 让 笔记 本 电脑 恢 
复 为 室温 ， 然 后 检查 屏幕 是 否 有 水 气 凝 结 。 如 果 温 差 变 化 超过 10°C (18°F) 
最 好 让 笔记 本 电脑 慢 慢 恢复 为 室温 。 可 能 的 话 ， 请 将 笔记 本 电脑 放置 在 介 于 室 
内 和 室外 温度 的 环境 下 30 分 钟 。 
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布置 您 的 家 庭 办 公 室 
如 果 您 经 常 在 家 中 办 公 ， 那 么 最 好 购买 备用 AC 适配器 。 有 了 备用 AC 适配器 ， 您 就 
不 需要 天 天 携带 多 余 的 负荷 了 。 


如 果 您 在 家 中 使 用 笔记 本 电脑 时 间 很 长 ， 您 也 可 能 需要 一 个 外 接 式 键盘 、 外 部 显示 器 
或 鼠标 。 


携带 笔记 本 电脑 旅行 
当 您 进行 短程 旅行 时 ， 如 从 办 公 室 到 客户 的 公司 或 在 国内 旅行 。 


准备 作业 


就 如 同 在 家 中 使 用 一 样 ， 您 需要 先 准备 好 笔记 本 电脑 。 确 保 电 池 电 量 充足 。 机 场 安全 
检查 时 可 能 会 要 求 打 开 笔 E 记 本 电脑 进 直行 检查 。 


携带 物品 

请 您 携带 如 下 物品 : 

。 AC 适配器 

。 ”电量 充足 的 备用 电池 组 

。 ”如 果 您 打算 使 用 其 它 打 印 机 请 准备 该 打印 机 的 驱动 程序 


特别 注意 事项 

除了 遵照 将 笔记 本 电脑 带 回 家 中 使 用 时 的 注意 事项 外 ， 请 按照 以 下 步骤 在 旅行 时 保护 
您 的 笔记 本 电脑 : 

。 ”请 随身 携带 您 的 笔记 本 电脑 。 

。 ”如 果 可 能 ， 请 人 工 手 动 检查 电脑 。 机 场 安检 的 X 射线 机 是 安全 的 ， 不 过 还 是 建 
议 您 不 要 让 电脑 通过 金属 探测 仪 的 检查 。 

避免 将 软盘 暴露 在 金属 探测 仪 下 。 


携带 笔记 本 电脑 进行 国际 旅行 


当 您 进行 国际 旅行 时 。 


准备 作业 


同 平时 外 出 旅行 一 样 准备 好 您 的 笔记 本 电脑 。 


简 
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携 帝 物品 

请 携带 以 下 物品 : 

。 AC 适配器 

。 ”适合 在 您 前 往 国家 使 用 的 电源 线 

。 ”电量 充足 的 备用 电池 组 

。 ”如 果 您 打算 使 用 其 它 打 印 机 请 准备 该 打印 机 的 驱动 程序 
。 ”购买 凭证 ， 以 备 海关 检查 

。 ”国际 旅游 保证 护照 (TW 护照 ) 


特别 注意 事项 

参照 携带 笔记 本 电脑 作 短 途 旅行 时 的 特别 注意 事项 。 另 外 在 进行 国际 旅行 时 下 面 的 建 

议 将 十 分 有 用 。 

。 ”在 其 他 国家 旅行 时 ， 请 检查 当地 的 AC 电源 电压 和 AC 适配器 电源 线 规格 是 否 兼 
容 。 若 不 兼容 ， 请 重新 购买 与 当地 AC 兼容 的 电源 线 。 切 勿 使 用 家 电 设备 适 配 
器 来 为 笔记 本 电脑 提供 电源 。 

。 ”如 果 您 要 使 用 调制 解 调 器 ， 请 检查 调制 解 调 器 和 连接 设备 是 否 和 您 所 在 国 的 电 
信 系 统 兼容 。 


Sta xs 
保护 您 的 电脑 
您 的 电脑 是 贵重 的 物品 ， 请 妥善 保养 。 下 列 是 教 您 学 习 如 何 保护 和 保养 您 的 电脑 。 
安全 特性 包括 硬件 和 软件 锁 - 电脑 安全 锁 和 密码 。 


一 -一 一 sje 
使 用 电脑 安全 锁 
本 电脑 配备 一 个 Kensington 安全 锁 插 槽 ， 可 以 让 您 连接 到 一 个 Kensington 兼容 的 电 
脑 安全 锁 。 


您 可 以 将 电脑 锁链 与 不 可 移动 的 物体 相连 ， 例 如 ， 桌 子 或 上 锁 的 抽 居 手柄 。 将 锁 插入 
重 模 中 然后 旋转 钥匙 便 可 上 锁 。 您 也 可 以 选 购 不 带 安全 锁 的 型 号 。 


27 


使 用 密码 


系统 使 用 密码 来 保护 您 的 笔记 本 电脑 ， 防 止 未 经 授权 访问 。 设 置 这 些 密码 来 为 您 的 系 

统 和 数据 创建 不 同 级 别 的 保护 : 

。 ”Supervisor Password ( 管理 员 密 码 ) 防止 未 授权 进入 BIOS 实用 程序 。 一旦 设置 
完成 ， 下 次 要 进入 BIOS 实用 程序 时 您 必须 输入 此 密码 才 可 以 进入 。 请 参见 
第 34 页 的 “BIOS 实用 程序 ”。 

。 User Password ( 用户 密码 ) 保护 您 的 电脑 不 被 未 经 授权 使 用 。 将 这 密码 结合 
机 密码 和 从 休眠 状态 唤醒 电脑 的 唤醒 密码 ， 可 提供 最 大 的 安全 防护 。 

。 Password on Boot (开机 密码 ) 保护 您 的 电脑 防止 未 经 授权 使 用 。 将 这 密码 
开机 密码 和 从 休眠 状态 唤醒 电脑 的 唤醒 密码 ， 可 提供 最 大 的 安全 防护 。 


ae 请 千 万 牢记 您 的 Supervisor Password ( 管理 员 密码 )! 如 果 遗 
忘 密 码 ， 请 与 销售 商 或 授权 服务 中 心 联系 获得 帮助 。 


输入 密码 

当 您 设置 完 密码 后 ， 在 显示 屏 的 中 央 会 立即 出 现 一 个 密码 提示 框 。 

e ”Supervisor Password ( 管理 员 密 码 ) 设置 后 , 在 电脑 启动 时 按 <F2> 键 后 显示 一 
密码 提示 框 ， 要 求 您 输入 正确 密码 ， 方 可 进入 BIOS 实用 程序 。 

。 ”输入 Supervisor Password (管理 员 密 码 ) 并 按 下 <Enter> 键 以 进入 BIOS 实用 程 
F 如 果 输 入 的 密码 不 正确 会 出 现 提示 对 话 框 。 请 重新 输入 密码 然后 按 
<Enter> 键 。 

。 ” 若 设 置 了 User Password (用 户 密码 ) H “Password on boot” 参 数 设置 为 启用 
在 系统 启动 时 会 出 现 密 码 提示 框 。 

。 ”输入 User Password ( 用户 密码 ) 并 按 下 <Enter> 键 使 用 电脑 。 如 果 输 入 的 密码 
不 正确 会 出 现 提 示 对 话 框 。 请 重新 输入 密码 然后 按 <Enter> 键 。 


BE! 您 有 三 次 机 会 输入 密码 。 如 果 您 三 次 输入 的 密码 均 是 错误 的 ， 
系统 将 会 挂 起 。 按 下 电源 按钮 四 秒 钟 ， 关 闭 电 脑 。 然 后 重启 电脑 ， 再 
重 试 一 次 。 

设置 密码 

您 可 使 用 BIOS 实用 程序 来 设置 密码 。 
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使 用 选项 扩展 性 和 


您 的 笔记 本 电脑 将 带 给 您 一 个 完善 的 行动 运算 的 革新 体验 。 


连接 选项 
笔记 本 电脑 上 的 端口 与 台式 电脑 类 似 ， 可 方便 地 连接 各 种 外 部 设备 。 有 关 如 何 将 各 种 
外 设 连 接 到 本 电脑 的 说 明 ， 请 阅读 以 下 章节 以 了 解 详 情 。 
传真 / 数据 调制 解 调 器 ( 仅 限 部 分 型 号 ) 
本 电脑 内 建 了 一 个 V92 56 Kbps 传真 / 数据 调制 解 调 器 ( 仅 限 部 分 型 号 )。 


警告 ! 该 调制 解 调 器 端口 与 数码 电话 线 不 兼容 。 将 该 调制 解 调 器 与 数 
码 电话 线 连接 会 损坏 调制 解 调 器 。 


要 使 用 调制 解 调 器 端口 ， 请 将 调制 解 调 器 通过 电话 线 与 电话 线路 插口 相连 接 。 


aD 


警告 ! 请 确认 使 用 的 电话 线 规格 适用 于 所 在 国家 。 
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内 置 网 络 特性 
您 可 以 通过 内 置 网 络 特性 连接 以 太 网 络 。 


要 使 用 该 功能 ， 请 使 用 以 太 网 络 线 将 电脑 外 部 的 以 太 网 络 端口 (RJ-45) 与 提供 网 络 接 
入 服务 的 网 络 接 口 或 集线器 相连 接 。 


aa 


Consumer Infrared (CIR) ( 仅 限 部 分 型 号 ) 
电脑 的 (CIR) 端口 用 于 接收 来 自 遥 控 器 或 其 它 带 CIR 功能 设备 的 信号 。 


通用 串 行 总 线 (USB) 


通过 高 速 通用 串 行 总 线 (USB 2.0) 端口 ， 您 可 以 连接 各 种 USB 外 设 ， 而 不 占用 宝贵 
的 系统 资源 。 
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IEEE 1394 端口 ( 仅 限 部 分 型 号 ) 


电脑 的 IEEE 1394 端口 可 以 让 您 连接 支持 IEEE 1394 兼容 的 设备 ， 例 如 摄像 机 或 数 
码 相 机 。 关 于 详细 数据 ， 请 参见 摄像 机 或 数码 相机 的 说 明文 件 。 
(i394) 


高 清晰 度 多 媒体 接口 (HDMI) ( 仅 限 部 分 型 号 ) 


HDMI ( 高 清晰 度 多 媒体 接口 ) 是 一 种 业界 通用 、 未 压缩 、 全 数字 音频 / 视频 接口 。 
HDMI 能 够 通过 一 根 信号 线 ， 在 任何 兼容 数字 音频 /视频 源 (MMS. DVD 播放 机 
和 A/V 接收 器 ) 和 兼容 数字 音频 和 /或 视频 显示 器 ( 如 数字 电视 (DTV)) 之 间 提 供 一 个 
接口 。 


使 用 电脑 上 的 HDMI 端口 与 高 端 音频 和 视频 设备 连接 。 信 号 线 的 敷设 能 够 进行 整齐 的 
装配 和 快速 连接 。 
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ExpressCard ( 仅 限 部 分 型 号 ) 
ExpressCard 是 PC 卡 的 最 新 版 本 。 它 是 更 小 和 更 快 的 接口 ， 进 一 步 增 强 了 电脑 的 可 
用 性 和 可 扩展 性 。 


ExpressCards 支持 大 量 的 扩展 选 件 ， 包 括 闪存 卡 适配器 、TV 调谐 器 、 蓝 牙 连接 和 
IEEE 1394b 适配器 。 ExpressCards 支持 USB 2.0 和 PCI Express 应 用 。 


重要 ! 卡 的 类 型 有 两 种 ， ExpressCard/54 和 ExpressCard/34 (54mm 
和 34mm)， 每 种 有 着 不 同 的 功能 。 并 非 所 有 的 ExpressCard 插 槽 均 支 
持 两 种 类 型 。 请 参见 该 卡 的 手册 以 了 解 如 何 安装 和 使 用 该 卡 及 其 功能 
的 详情 。 


插入 ExpressCard 
将 卡 插入 插 模 并 轻 推 直至 到 位 。 


EXPRESS CARD 


= 


退出 ExpressCard 


退出 ExpressCard 之 前 : 


1 
2 
3 


退出 使 用 此 卡 的 应 用 程序 。 
左 键 单 击 任务 栏 上 的 移 去 硬件 图 标 并 停止 此 卡 的 工作 。 
将 卡 轻 轻 推 入 插 模 并 释放 以 弹出 卡 。 然 后 将 卡拉 出 插 槽 。 


简 
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安装 内 存 条 ( 仅 限 部 分 型 号 ) 

请 按照 以 下 步骤 安装 内 存 条 : 

1 ”关闭 电脑 ， 断 开 AC 适配器 的 连接 ( 如 已 连接 )， 取 下 电池 组 ， 将 电脑 底部 朝 上 
放置 

2 取 下 内 存 盖 上 的 螺丝 ， 然 后 掀起 并 取 下 内 存 盖 。 


3 ， 先 将 内 存 条 的 一 头 插入 插 槽 (a)， 然 后 轻 轻 按 下 整 条 内 存 使 其 卡 入 正确 的 位 置 
(b). 


4 ， 盖 上 内 存 盖 ， 并 拧紧 螺丝 。 
5 ” 装 上 电池 组 ， 重 新 连接 AC 适配器 。 
6 ”重新 开机 。 


电脑 将 自动 探测 并 重新 配置 内 存 大 小 。 若 需 协 助 ， 请 咨询 专业 技术 人 员 或 联系 当地 的 
Acer 经 销 商 。 
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JE: 仅 部 分 型 号 具备 此 功能 
含有 Windows Media Center Edition 或 InstantOn Arcade 的 电脑 可 用 于 看 电视 和 访 
问 视频 内 容 ( 通过 音频 / 视频 连接 到 外 设 ， 如 摄像 机 )。 
选择 输入 信号 类 型 


ee 
连接 器 。 请 参阅 适当 章 


使 用 可 选 的 DVB-T (数字 电视 ) 天 线 观 看 电视 
( 适用 于 所 选 型 号 ) 
DVB-T 数字 电视 是 国际 标准 ， 用 于 传输 数字 地 面 电 视 服 务 。 在 许多 国家 ， 该 技术 正 


在 逐步 取代 模拟 广播 。DVB-T 数字 天 线 可 配合 Windows Media Center 使 用 ， 以 在 笔 
记 本 电脑 上 观看 当地 的 DVB-T 数字 电视 广播 。 


连接 数字 天 线 
1 。 将 天 线 电缆 插入 电脑 的 RF 插口 。 


注 : 切 勿 折 受 或 缠绕 天 线 电缆 。 天 线 电 缆 可 拉 伸 至 20 cm 以 提高 信号 


=" 
RE o 
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用 室外 天 线 或 有 线 电视 插口 看 电视 


您 可 用 传统 的 电视 缆 线 ( 连接 到 室外 天 线 或 有 线 电视 插口 ) 在 电脑 上 看 电视 。 


连接 天 线 电缆 


1 ”将 天 线 连接 器 插入 电脑 的 RF 插口 。 
2 ”将 另 一 端 连接 到 电视 绕 线 ， 如 需要 ， 使 用 绕 线 转换 器 。 


| 
Notebook A or 
ee i NTSC | 
jA 
qa “ces” 


z i) 
RF 


Converter Home antenna 


BE! 在 尝试 连接 天 线 电缆 之 前 ， 请 确认 使 用 正确 的 本 地 区 缆 线 
系统 。 


BIOS 实用 程序 
BIOS 实用 程序 是 内 建 在 笔记 本 电脑 BIOS (Basic Input/Output System) 中 的 硬件 配 
置 程序 。 


在 购买 本 笔记 本 电脑 时 ， 它 已 经 过 适当 的 配置 和 优化 ， 您 无 需 运 行 该 程序 。 但 当 您 碰 
到 配置 问题 时 ， 您 可 能 需要 运行 该 程序 。 


在 开机 自 检 (Power-On Self Test; POST) 过 程 中 ， 当 屏幕 上 出 现 笔记 本 电脑 的 图 标 
时 ， 按 下 <F2> 键 激活 BIOS 实用 程序 。 


启动 顺序 


要 在 BIOS 实用 程序 中 设置 启动 顺序 ， 激 活 BIOS 实用 程序 ， 然 后 从 屏幕 项 部 的 主 菜 
单 中 选择 “Boot”。 
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启用 disk-to-disk recovery 


要 启用 disk-to-disk recovery 硬盘 ， 恢 复 激 活 BIOS 实用 程序 。 然 后 从 屏幕 项 部 的 主 
菜单 中 选择 “Main”。 在 屏幕 底部 找到 “D2D Recovery” 并 使 用 <F5> 和 <F6> 键 
将 此 值 设置 为 “Enabled”。 


密码 


要 设置 启动 密码 ， 激 活 BIOS 实用 程序 。 然 后 ， 从 屏幕 项 部 的 主 菜单 中 选择 
“Security”。 找 到 “Password on boot:” 并 使 用 <F5> 和 <F6> 键 以 激活 此 功能 。 


使 用 软件 
播放 DVD 影 


注 : 仅 部 分 型 号 具备 此 功能 


当 光 驱 插 槽 中 安装 了 DVD 光驱 后 ， 您 就 可 以 在 电脑 上 播放 DVD 影片 了 。 
1 ”弹出 DVD。 


重要 ! 当 您 第 一 次 运行 DVD 播放 器 ， 程序 会 要 求 您 输入 区 域 代码 。 
DVD 光盘 被 分 为 六 个 地 区 。 9 电脑 


光盘 。 您 只 可 以 设 定 5 次 区 域 代码 
( 包括 最 初 的 一 次 )。 第 5 次 设 定 的 区 域 代码 将 成 为 最 终 设 定 区 域 代 
码 ， 此 后 ， ee 恢复 硬盘 并 不 能 对 区 域 代码 设 定 
次 数 进行 重新 设置 。 请 参见 以 下 的 DVD 影片 区 域 代 码 信息 。 


2 DVD 影片 会 在 几 秒 钟 之 后 自动 播放 。 


美国 ， 加 拿 大 
欧洲 ， 中 东 ， 南 非 ， 日 本 
东南 亚 ， 台 湾 ， 南 韩 

拉丁 美洲 ， 澳 大 利 亚 ， 新 西 兰 
前 苏联 地 区 ， 非 洲 部 分 ， 印 度 
中 华人 民 共 和 国 


QO} oy; BR] WwW] N| e 


SE: 要 更 改 区 域 代 码 ， 在 DVD-ROM 驱动 器 中 插入 一 张 不 同 地 区 的 
DVD 电影 光盘 即 可 。 请 参见 在 线 帮助 获取 更 多 信息 。 


简 
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已 > Ta Apr 

疑难 解答 

本 章 主要 介绍 如 何 应 对 常见 的 系统 问题 。 如 果 发 生 问题 ， 在 联络 技术 人 员 之 前 ， 请 首 
先 阅读 本 章节 的 内 容 。 如 果 需 要 拆 开 电脑 来 解决 更 复杂 的 问题 。 切 勿 试图 自行 拆 开 您 
的 电脑 。 请 接洽 您 的 经 销 商 或 授权 服务 中 心 以 获取 帮助 。 


疑难 解答 提示 
本 笔记 本 电脑 中 含有 先进 的 设计 。 可 于 屏幕 上 提供 错误 信息 报告 ， 帮 助 您 解决 问题 。 


如 果 系 统 报告 了 一 个 错误 信息 ， 或 发 生 错 误 的 情况 。 请 参见 “错误 信息 ”。 如 果 问 题 
无 法 解决 ， 请 与 经 销 商 联系 。 请 参见 第 39 页 的 “服务 查询 ”。 


to J= 

日 IR A a 
如 果 您 接收 到 错误 信息 ， 请 记 下 信息 ， 并 采取 更 正 的 动作 见 错误 信息 。 下 表 依 照 英文 
字母 的 先后 顺 串 行 出 了 错误 信息 及 建议 的 解决 方法 。 


CMOS battery bad 请 与 经 销 商 或 授权 服务 中 心 联系 。 

CMOS checksum error ”请 与 经 销 商 或 授权 服务 中 心 联系 。 

Disk boot failure 插入 系统 ( 引导 ) 光盘 ， 然 后 按 <Enter> 重启 。 
Equipment configuration #7. <F2> ( 于 POST 中 ) 来 进入 BIOS 实用 程序 : 然后 
error 按 Exit 退出 并 重新 配置 电脑 。 

Hard disk 0 error 请 与 经 销 商 或 授权 服务 中 心 联系 。 

Hard disk 0 extended 请 与 经 销 商 或 授权 服务 中 心 联系 。 

type error 

I/O parity error 请 与 经 销 商 或 授权 服务 中 心 联系 。 


Keyboard error or no 请 与 经 销 商 或 授权 服务 中 心 联系 。 
keyboard connected 


Keyboard interface error 请 与 经 销 商 或 授权 服务 中 心 联系 。 


Memory size mismatch ” 按 下 <F2> ( F POST 中 ) 来 进入 BIOS 实用 程序 : 然后 
按 Exit 退出 并 重新 配置 电脑 。 


如 果 您 在 执行 过 解决 办 法 之 后 仍然 遇 到 问题 ， 请 与 您 的 经 销 商 或 授权 服务 中 心 联系 以 
获得 协助 。 
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常见 问题 
以 下 是 在 您 的 日 常 电 脑 操 作 过 程 中 可 能 会 出 现 的 问题 。 我 们 针对 这 些 问 题 提供 了 简单 
的 解决 方案 。 
我 打开 了 电源 ， 但 是 电脑 未 启动 或 开机 。 
检查 电源 指示 灯 。 
。 如 果 电 源 指 示 灯 未 亮 ， 表 明 电 源 未 接 通 。 请 检查 以 下 项 目 : 
。 如 果 您 使 用 电池 组 供电 ， 很 可 能 是 电力 不 足 ， 无 法 为 电脑 的 操作 提供 足够 
的 电源 。 请 连接 AC 适配器 为 电池 组 充电 。 
。 请 确保 AC 适配器 已 经 正确 连接 到 电脑 和 电源 插座 。 
。 如 果 电 源 指 示 灯 亮 着 ， 请 检查 以 下 项 目 : 


。 ”外 接 USB 软盘 驱动 器 中 是 否 有 非 启 动 非 系统 软盘 ?请 取出 该 盘 或 放 入 一 张 
系统 盘 然后 按 <Ctrl> + <Alt> + <Del> 重新 启动 电脑 。 


屏幕 上 什么 也 没有 。 

可 能 是 笔记 本 电脑 的 电源 管理 系统 自动 关闭 显示 屏 电 源 以 节省 电能 。 能 请 按 任 意 键 以 

恢复 正常 显示 。 

如 果 按 任意 键 仍 未 恢复 正常 显示 ， 可 能 是 下 列 原 因 : 

。 ”显示 屏 亮度 等 级 太 低 。 按 <Fn> + <|>> ( 调 高 ) 来 调节 亮度 等 级 。 

。 ”显示 设备 被 设置 为 外 接 显示 器 。 按 显示 切换 热 键 <Fn> + <F5> 将 显示 切换 回 笔 
记 本 电脑 显示 屏 。 

。 “ 若 睡 眠 指示 灯亮 着 ， 说 明 电脑 处 于 睡眠 模式 。 按 下 电源 按钮 并 释放 即 可 将 电脑 
唤醒 。 


电脑 没有 声音 。 

请 检查 以 下 项 目 : 

。 ”音量 可 能 被 设置 为 静音 。 在 Windows 中 ， 检 查 任 务 栏 上 的 音量 控制 图 标 。 如 果 
图 标 被 标示 横 线 ， 请 单 击 该 图 标 ， 然 后 撤消 选 定 “全 部 静音 ”选项 。 

。 ”如 果 电 脑 的 音频 输出 插 孔 中 已 经 连接 了 头 戴 式 耳机 、 耳 机 或 外 部 扬声器 ， 则 内 
建 扬声器 将 自动 关闭 。 您 也 可 使 用 音量 控制 或 音量 控制 按钮 来 调节 音量 。 

。 ”如 果 电 脑 的 音频 输出 插 孔 中 已 经 连接 了 头 戴 式 耳机 、 耳 机 或 外 部 扬声器 ， 则 内 
建 扬声器 将 自动 关闭 。 
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我 要 在 电脑 关闭 时 弹出 光驱 托盘 。 

在 光驱 上 有 一 个 紧急 弹出 孔 。 您 只 需 将 钢笔 或 大 头 针 的 尖端 插入 紧急 弹出 孔 即 可 弹出 
光驱 托盘 。 

键盘 无 响应 。 

尝试 将 外 置式 键盘 连接 到 电脑 的 USB 2.0 端口 。 如 通过 该 键盘 可 进行 输入 ， 可 能 内 
置 键盘 的 连 线 松 了 。 请 联系 销售 商 或 联络 授权 服务 中 心 寻 求 协助 。 
打印 机 无 法 打印 。 

请 检查 以 下 项 目 : 

。 ”请 确认 打印 机 已 经 连接 到 电源 ， 并 且 已 经 打开 电源 。 

。 ”确认 打印 机 线 绕 已 安全 连接 到 USB 端口 和 打印 机 的 相应 端口 。 


我 要 在 不 使 用 recovery CD 的 情况 下 将 电脑 恢复 到 原始 设置 。 


注 : 如 果 系 统 为 多 语言 版 本 ， 首 次 启动 系统 时 所 选择 的 操作 系统 和 语 
言 将 成 为 未 来 恢复 操作 的 唯一 选项 。 


此 恢复 过 程 能 够 帮助 将 您 的 C: 驱动 器 恢复 至 您 购买 笔记 本 电脑 时 安装 的 原始 软件 内 
容 。 按 照 以 下 步骤 重建 您 的 C 驱动 器 。( 您 的 C 驱动 器 将 被 重新 格式 化 所 有 的 数据 将 
被 擦 掉 )。 在 您 使 用 此 选项 之 前 要 备份 所 有 的 数据 文件 是 很 重要 的 。 

实施 恢复 操作 之 前 ， 请 检查 BIOS 设置 。 

1 #2 “Acer disk-to-disk recovery” 功 能 是 否 已 启用 。 

2 ”确认 “Main” 菜 单 中 的 “D2D Recovery” 设 置 为 “Enabled”。 

3 ”退出 BIOS 实用 程序 并 保存 更 改 。 系 统 将 重启 。 


注 : 要 激活 BIOS 实用 程序 在 系统 开机 自 检 (POST) 时 按 下 <F2>。 
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服务 查询 


国际 旅游 保证 (International Travelers Warranty; ITW) 
本 电脑 已 经 取得 国际 旅游 保证 (TW 护照 )， 可 以 让 您 在 旅游 期 间 获得 最 大 的 保证 与 
服务 。 我 们 遍布 全 球 的 服务 网 络 ， 都 将 随时 为 您 伸 出 援手 。 

ITW 护照 随同 您 的 笔记 本 一 起 出 售 。 这 本 护照 包括 了 所 有 您 需要 知道 的 ITW 内 容 规 
定 。 此 外 还 附 了 一 份 列表 ， 其 中 向 您 介绍 了 授权 的 服务 中 心 。 请 您 仔细 阅读 该 TW 
护照。 

请 随身 携带 ITW 护照 ， 尤 其 是 您 在 旅游 中 要 寻求 技术 支持 时 。 请 将 购 机 凭证 夹 放 在 
您 的 ITW 护照 首页 。 


如 果 您 所 到 之 处 ， 并 没有 Acer 的 授权 ITW 服务 站 ， 您 可 以 与 我 们 全 球 的 服务 部 门 连 
络 。 请 访问 www.acer.com。 


致电 之 前 


致电 寻求 在 线 服 务 时 ， 请 准备 好 以 下 资料 ， 并 请 在 致电 时 坐 在 您 的 笔记 本 电脑 旁 。 
有 了 您 的 配合 ， 我 们 才能 用 较 少 的 通话 时 间 ， 高 效 地 解决 您 的 问题 。 如 果 电 脑 报告 出 
错 信息 或 发 出 警告 声 ， 请 记 下 屏幕 上 的 出 错 信息 ( 或 者 警告 声 的 次 数 和 顺序 )。 


您 需要 提供 以 下 信息 : 
姓名 : 

地 址 : 

电话 号 码 : 

型 号 : 

序列 号 : 

购买 日 期 : 
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对 使 用 Windows 8 的 建议 和 提示 


我 们 知道 这 是 一 个 新 的 操作 系统 ， 需 要 加 以 熟悉 ， 因 此 我 们 创建 了 一 些 指针 来 帮助 您 
开始 了 解 。 


有 三 大 概念 您 需要 记 住 
1. FG 


“开始 ”按钮 不 会 再 有 ; 您 可 从 “开始 ”屏幕 来 启动 应 用 程序 。 
2. Tiles 


Live tiles 类 似 于 程序 的 缩 略 图 。 
3. Charms 工具 栏 
Charms 工具 栏 是 上 下 文 有 关 的 区 域 ， 含 有 设置 和 其 他 有 用 的 功能 。 


我 如 何 打开 Charms 工具 栏 ? 


将 光标 移动 到 屏幕 的 右上 角 或 右 下 角 可 打开 Charms 工具 栏 ， 或 按 Windows + 


<C>。 


MMH A AG? 

按键 盘 上 的 Windows #, 打开 Charms 工具 栏 并 单 击 开始 ， 或 将 光标 移动 到 屏幕 的 
左下 角 并 单 击 开始 。 

如 何在 程序 / 应 用 程序 之 间 切 换 ? 


将 光标 移动 到 屏幕 的 左 侧 可 查看 当前 运行 的 程序 / 应 用 程序 缩 略 图 。 
您 还 可 以 按 Windows + <Tab> 以 打开 并 在 当前 程序 / 应 用 程序 之 间 滚 动 。 


如 何 关闭 我 的 计算 机 ? 
打开 Charms 工具 栏 ， 单 击 设置 > 电源 并 选择 要 进行 的 操作 。 或 从 千 历 ， 单 击 Acer 
电源 按钮 并 选择 要 进行 的 操作 。 


称 为 “Metro” 的 是 什么 ? 
“Metro” 是 Windows 8 的 新 界面 ， 是 专门 配合 触摸 输入 的 设计 。 专 门 为 Metro 编写 


的 程序 会 自动 使 用 整个 屏幕 且 无 需 以 传统 方式 关闭 。Metro 应 用 程序 将 使 用 live-tiles 
显示 在 “开始 ”屏幕 上 。 
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什么 是 “live tiles”? 


“Live tiles” 类 似 于 程序 的 缩 略 图 ， 只 要 您 连接 到 Internet， 它 们 就 会 更 新 新 内 容 。 
例如 ， 您 可 以 查看 天 气 或 股票 的 最 新 动态 而 无 需 打 开 应 用 程序 


如 何 解 锁 我 的 计算 机 ? 
按 任意 键 ， 然 后 单 击 用 户 帐户 图 标 可 解锁 计算 机 。 如 果 您 的 帐户 设置 了 密码 ， 则 需 答 
入 密码 以 继续 。 


如 何 个 性 化 我 的 计算 机 ? 
您 可 用 不 同 的 背景 图 像 或 安排 次 砖 来 个 性 化 天 妈 以 适应 您 的 个 人 需要 。 


要 更 改 背景 ， 打 开 Charms 工具 栏 并 单 击 设置 > 更 改 计算 机 设置 > 个 性 化 。 单 击 页 
面 顶 部 的 开始 屏幕 并 选择 颜色 和 图 像 。 


如 何 移动 瓷砖 ? 


按 住 瓷砖 或 选择 它 ， 然 后 将 其 拖 动 到 您 要 在 才女 中 放置 的 位 置 。 其 他 瓷砖 将 会 移动 ， 
以 让 该 瓷砖 能 够 塞 入 其 新 位 置 。 


我 能 否 让 瓷砖 变 得 更 大 或 更 小 ? 
右键 单 击 瓷砖 ， 然 后 从 屏幕 底部 出 现 的 菜单 中 选择 更 小 或 更 大 。 


我 如 何 个 性 化 “锁定 ”屏幕 ? 


您 可 用 不 同 的 图 像 ， 或 以 显示 快速 状态 和 通知 的 方式 来 个 性 化 锁定 屏幕 ， 以 适应 您 的 
个 人 需要 。 


要 更 改 背景 ， 打 开 Charms 工具 栏 并 单 击 设置 > 更 改 计算 机 设置 > 个 性 化 。 单 击 页 
面 项 部 的 锁定 屏幕 并 选择 您 要 在 锁定 屏幕 上 看 到 的 图 像 和 应 用 程序 。 


我 应 如 何 关 闭 Metro 中 的 程序 / 应 用 程序 ? 

将 光标 移动 到 屏幕 顶部， 然后 单 击 并 拖 动 该 窗口 可 关闭 此 程序 / 应 用 程序 

您 可 从 屏幕 左 侧 的 缩 略 图 中 关闭 程序 / 应 用 程序 ， 方 法 是 右键 单 击 缩 略图 并 选择 
关闭 。 


我 能 否 更 改 屏 幕 分 辩 率 ? 


MAB, FIMA GBR” VARA ETER, 单 击 控制 面板 > 调整 屏幕 
RHR 
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我 要 以 习惯 的 方式 使 用 Windows - 还 回 我 的 
RH! 


AFAL HRAARJAEEAR. A a AEF MEENE AA EHR 
这 些 程序 。 
如 果 您 单 击 不 是 “Metro” 程 序 的 程序 ， Windows 将 自动 在 竹 历 下 打开 该 程序 。 


我 的 程序 在 哪里 ? 
从 玫 纷 ， 只 需 开 始 输入 要 打开 的 程序 / LAERA EA ADAH ER. 
要 查看 程序 / 应 用 程序 的 完整 列表 ， 按 空格 键 或 类 常 继 并 单 击 所 有 应 用 程序 。 


我 如 何 让 程序 / 应 用 程序 出 现在 “开始 ”上 ? 
AO RADE SFM AEP ELAS PR AE FEM, OTA /应 用 程序 并 右键 
单 击 该 程序 。 从 屏幕 底部 出 现 的 菜单 中 选择 锁定 到 开始 。 


如 何 从 “开始 ”删除 瓷砖 ? 
右键 音 击 瓷砖 ， 然 后 从 屏幕 出 现 的 菜单 中 单 击 从 “开始 ”解锁 。 


我 如 何 让 程序 /应 用 程序 出 现在 桌面 的 任务 栏 上 ? 


如 果 您 在 万 序 敢 房 姑 访 中 且 要 让 程序 出 现在 后 夯 的 任务 栏 中 ， 您 可 选择 程序 /应 用 程 
序 并 右键 单 击 该 程序 。 从 屏幕 底部 出 现 的 菜单 中 选择 锁定 到 任务 栏 。 


如 何 安 装 程序 ? 
{Bal ME PRX Metro 应 用 程序 。 您 需要 Microsoft ID AHURA GE PRM 
程序 。 


我 无 法 找到 诸如 “记事 本 ”或 “画图 ”等 程序 ! 它们 
在 哪里 ? 


MAB, RRMA BRITA EF /应 用 程序 名 称 ， 即 可 打开 秦 竹 并 列 出 结果 。 
NRE, AAA AE PHAZE “Windows 附件 ”可 看 到 旧 系 统 的 程序 列表 。 


什么 是 Microsoft ID ( 帐户 )? 


Microsoft 帐户 是 您 用 于 登录 到 Windows 的 电子 邮件 地 址 和 密码 。 您 可 使 用 任何 电子 
邮件 地 址 ， 但 建议 选择 已 使 用 的 电子 邮件 地 址 ， 来 与 好 友 通 信和 登录 到 收藏 网 站 。 当 
您 用 Microsoft 帐户 登录 到 计算 机 时 ， 计 算 机 将 连接 到 您 关心 的 人 、 文 件 和 设备 。 
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我 需要 一 个 吗 ? 
并 非 要 有 Microsoft ID 才能 使 用 Windows 8， 但 Microsoft ID 会 让 生活 变 得 更 轻松 ， 
因为 您 可 使 用 Microsoft ID 同步 登录 的 不 同 设备 的 数据 。 


如 何 获 得 ? 
如 果 您 已 安装 Windows 8 但 未 用 Microsoft 帐户 登录 ， 或 者 您 没有 Microsoft 帐户 


并 要 一 个 ， 打 开 Charms 工具 栏 并 单 击 设置 > 更 改 计算 机 设置 > 用 户 > 切换 到 
Microsoft 帐户 ， 然 后 按 屏幕 说 明 操作 。 


我 如 何在 Metro 中 将 收藏 夹 添加 到 Internet i 
Explorer? x 


在 Metro F, Internet Explorer 没有 传统 的 收藏 来， 取而代之 的 是 您 可 以 将 快捷 方式 
锁定 到 玫 努 。 打 开 该 页 面 后 ， 右 键 单 击 页 面 上 的 任何 位 置 可 打开 屏幕 底部 的 菜单 。 
单 击 锁定 到 开始 。 


如 何 检查 Windows 更 新 ? 


打开 Charms 工具 栏 并 单 击 设置 > 更 改 计 算 机 设置 > Windows 更 新 。 单 击 立即 检查 
更 新 。 


我 在 哪里 可 获得 更 多 信息 ? 


要 了 解 更 多 信息 ， 请 访问 以 下 页 面 : 
。 Windows 8 教程 : www.acer.com/windows8-tutorial 
。 支持 常见 问题 www.acer.com 


简 


44 
规则 及 安全 注意 事项 


FCC 声明 


该 设备 已 经 通过 测试 ， 符 合 FCC 规则 之 第 15 部 分 的 B 级 数字 设备 要 求 限制 开机 。 
该 限制 专 为 在 住宅 环境 中 安装 时 ， 避 免 有 害 干扰 提供 合理 有 效 的 保护 。 该 设备 工作 时 
会 放射 出 无 线 电 频 率 ， 如 果 未 按照 说 明 安装 ， 可 能 会 对 无 线 电 通讯 产生 干扰 。 


但 并 不 确保 在 特殊 安装 过 程 中 无 干扰 。 如 果 该 设备 的 确 对 无 线 电 或 电视 接收 产生 干 
扰 ，( 可 以 通过 开关 该 设备 检测 是 否 存 在 干扰 )， 建 议 采 取 以 下 方法 消除 干扰 : 


。 ”调整 天 线 方向 或 重新 放置 接收 天 线 

。 ” 增 大 该 设备 与 接收 器 之 间 的 距离 

。 ”对 该 设备 的 电源 与 接收 器 的 电源 使 用 不 同 的 回路 

。 ”咨询 经 销 商 或 有 经 验 的 无 线 电 /电视 技术 人 员 请 求 帮助 


注 : 屏蔽 线路 


为 了 与 FCC 规则 保持 一 致 ， 所 有 与 其 他 电脑 设备 连接 的 线路 必须 使 用 屏蔽 线路 。 


注 : 外 围 设 备 
只 有 符合 B 级 限制 的 外 围 设备 (输入 /输出 设备 、 终 端 打印 机 等 等 ) 可 与 该 设备 连 
接 。 使 用 未 经 认证 的 外 转 P eR 


警告 


对 制造 商 未 表明 可 以 修改 的 组 件 进行 修改 或 变更 ， 将 会 导致 美国 联邦 通信 委员 会 
(Federal Communications Commission) 认证 赋予 的 用 户 权 限 失效 ， 从 而 丧失 操作 该 
电脑 的 权利 。 


调制 解 调 器 声明 ( 仅 限 部 分 型 号 ) 


TBR 21 


该 设备 已 经 通过 公共 开关 电话 网 络 (PSTN) 单一 终端 连接 [Council Decision 98/482/ 
EC - "TBR 21 认定 。 而 且 ， 由 于 不 同 国家 的 公共 开关 电话 网 络 不 同 ， 该 认定 不 一 定 
适用 于 所 有 公共 开关 电话 网 络 端点 。 如 出 现 问题 ， 请 首先 联系 您 的 设备 供应 商 。 有 关 
适用 国家 的 更 多 信息 ， 请 参见 第 44 页 的 “规则 及 安全 注意 事项 ”。 
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LCD 象 素 声明 


虽然 LCD 液晶 显示 屏 是 高 精度 制造 技术 产物 。 但 偶尔 会 发 生 部 分 象 素 不 亮 或 显示 成 
黑 点 或 红 点 的 现象 。 这 不 会 影响 到 录制 的 图 像 ， 也 不 会 造成 功能 异常 。 


无 线 设 备 规则 公告 


注 : 以 下 规范 信息 仅 适用 于 WALN 和 /或 Bluetooth 蓝牙 通信 。 


简 
体 
总 则 


为 避免 对 许可 服务 产生 电波 干扰 ， 本 设备 应 在 室内 使 用 。 

该 产品 符合 任何 已 批准 无 线 使 用 的 国家 和 地 区 的 无 线 电 频率 和 安全 标准 。 根 据 配置 ， 
该 产品 可 以 (或 不 会 ) 包含 无 线 设备 (如 WLAN 和 /或 Bluetooth 蓝牙 模块 )。 

以 下 信息 适用 于 配备 此 类 设备 的 产品 。 


符合 欧盟 国家 声明 
Acer 在 此 声明 此 笔记 本 电脑 系列 符合 Directive 1999/5/EC 的 基本 需求 及 相关 规定 。 


适用 国家 列表 

至 2009 年 7 月 份 欧盟 成 员 国 包括 : eA. AZ BE. ie. PRET. EB. 
BRE. BAA ARB. SE. BMA, BEF. HH. WH. RE. Bie. 
HREL am RAL MH, FETE. MR. MSA, RARI SR 
它 、 保 加 利 亚 及 罗马 尼 亚 。 可 在 这 些 欧盟 国家 以 及 瑞士 、 冰 岛 和 列支敦士登 使 用 。 
本 设备 的 使 用 必须 严格 遵守 使 用 国 的 规定 和 限制 。 要 了 人 解 更 多 信息 请 联系 使 用 国 的 当 
地 办 事 处 。 请 参见 ec.europa.eulenterpriselrtte/limplem.htm 以 了 解 最 新 的 国家 
列表 。 


FCC RF 安全 要 求 


无 线 网 络 Mini PCI 卡 和 蓝牙 卡 输出 功率 的 辐射 远 低 于 FCC 的 无 线 频率 暴露 限制 。 

但 是 此 笔记 本 电脑 系列 应 按 以 下 正常 操作 过 程 中 对 潜在 的 人 体 接触 最 小 的 方式 使 用 。 

1 ”要 求 用 户 遵守 包含 在 每 个 RF 选项 设备 用 户 指南 中 有 关 无 线 选项 设备 的 RF 安全 
说 明 。 


警告 ! 为 了 符合 FCC RF 暴露 设备 需求 ， 在 内 置 于 屏幕 中 的 集成 无 线 
局 域 网 Mini PC 卡 与 所 有 人 之 间 都 必须 确保 至 少 20 厘米 (8 RT) 之 
间 的 距离 。 
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HE: 无 线 Mini PCI 适配器 中 含有 传输 多 样 性 功能 。 此 功能 不 会 同时 从 
两 个 天 线 中 放射 无 线 电 频率 。 天 线 之 一 通过 自动 或 手动 ( 由 用 户 ) 选择 
以 确保 获得 高 质量 无 线 电 通信 。 


2 ”由 于 本 设备 的 操作 范围 介 于 5.15 至 5.25 GHz 之 间 ， 因 此 其 受 限于 室内 使 用 。 
FCC 规定 本 产品 必须 在 5.15 至 5.25 GHz 的 频率 范围 之 内 的 室内 使 用 ， 以 降低 
对 于 共享 频道 的 移动 卫星 系统 所 造成 的 潜在 性 伤害 。 

3 ”高 能 量 无 线 基站 被 配置 为 5.25 至 5.35 GHz 及 5.65 至 5.85 GHz 频带 之 间 的 主 
要 用 户 。 这 些 无 线 基 站 会 导致 对 本 设备 的 干扰 及 /或 损坏 。 

4 ”不 正确 的 安装 或 未 经 授权 的 使 用 可 能 对 无 线 通信 造成 有 害 干扰 。 而 且 内 置 天 线 
的 任何 干扰 将 失去 FCC 的 认证 和 您 的 使 用 授权 。 


加 拿 大 - 低 功 率 免 许可 证 无 线 电 通信 设备 
(RSS-210) 


对 RF 区 域 的 人 体 暴 露 (RSS-102) 

此 笔记 本 电脑 系列 系统 采用 了 低 增益 内 置式 天 线 ， 该 天 线 发 射 的 RF 范围 未 超过 加 拿 
大 健康 部 (Health Canada) 对 一 般 人 民 的 限制 ， 请 参阅 “安全 法 规 6”(Safety Code 
6)， 该 法 规 可 在 加 拿 大 健康 部 的 网 站 上 获得 ， 网 址 是 www.hc-sc.gc.calrpb。 
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LCD panel ergonomic specifications 


Design viewing distance 500 mm 

Design inclination angle 0.0° 

Design azimuth angle 90.0° 

Viewing direction range class Class IV 

Screen tilt angle 85.0° 

Design screen illuminance 。 Illuminance level: 


[250 + (250cosa)] Ix where a = 85° 
。 Color: Source D65 


Reflection class of LCD panel 
(positive and negative polarity) 


。 Ordinary LCD: Class | 
。 Protective LCD: Class III 


Image polarity Both 
Reference white: 。 Yn 
Pre-setting of luminance and 。 u'n 
color temperature @ 6500K 。 vin 
(tested under BM7) 

Pixel fault class Class II 


Part no.: 
Ver.: 01.01.01 


